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Аннотация
�Es posible enamorarse de alguien a quien no has visto nunca? Eloise y Phillip est�n a punto de descubrirlo. Ella, la peque�a de la familia Bridgerton, acude a casa de �l cuando, despu�s de un a�o de amistad por carta, recibe su sorprendente oferta de matrimonio. Eloise est� dispuesta a acabar con su solter�a, pero su so�ado pretendiente no acaba de encajar con la imagen del hombre que la espera: no s�lo es rudo e introvertido, muy distinto de los caballeros londinenses a los que est� acostumbrada, sino que -algo que olvid� mencionar en sus cartas- tiene dos ni�os de ocho a�os que, desde la muerte de su madre, se han convertido en aut�nticos diablos. Pero Eloise es una Bridgerton, y no se rinde f�cilmente: no se ha criado con siete hermanos para dejarse vencer ahora por dos peque�os malcriados. Phillip, por su parte, tan s�lo quer�a una esposa y una madre para sus hijos, pero la aparici�n de Eloise le promete mucho m�s: un futuro lleno de pasi�n y emociones� y el final de la vida tranquila y sosegada que, hasta hace poco, confund�a con la felicidad.
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Pr�logo

Febrero, 1823
Gloucestershire, Inglaterra

Result� muy ir�nico que sucediera, precisamente, un d�a tan soleado.
El primer d�a soleado en� �qu�, seis semanas seguidas de cielos encapotados acompa�ados de la ocasional nieve o lluvia? Hasta Phillip, que se cre�a inmune a las inclemencias del tiempo, se hab�a animado y hab�a mostrado una sonrisa m�s amplia. Hab�a salido fuera� ten�a que hacerlo. Era imposible quedarse dentro de casa ante aquella magn�fica explosi�n de sol.
Y, sobre todo, en medio de aquel invierno tan gris.
Incluso ahora, un mes despu�s de lo sucedido, todav�a no acababa de creerse que el sol se hubiera burlado de �l de aquella manera.
Pero �c�mo hab�a podido estar tan ciego para no verlo venir? Hab�a vivido con Marina desde el d�a que se casaron. Y hab�a tenido ocho largos a�os para conocerla. Deber�a hab�rselo esperado. Y, en realidad�
Bueno, en realidad, se lo esperaba. Aunque nunca hab�a querido admitirlo. A lo mejor s�lo quer�a enga�arse, o incluso protegerse. O ignorar lo obvio con la esperanza de que, si no lo pensaba, nunca suceder�a.
Pero sucedi�. Y, encima, en un d�a soleado. Definitivamente, Dios ten�a un sentido del humor muy particular.
Mir� el vaso de whisky que ten�a en las manos y que, inexplicablemente, estaba vac�o. Deb�a hab�rselo bebido, aunque no lo recordaba. No notaba que estuviera borracho, al menos no como deber�a o como quer�a estar.
Mir� por la ventana y vio c�mo el sol se iba poniendo en el horizonte. Hoy tambi�n hab�a sido un d�a soleado. Y, posiblemente, aquella era la raz�n de su excepcional melancol�a. Como m�nimo, eso esperaba. Quer�a una explicaci�n, la necesitaba, para justificar ese cansancio que parec�a que se estaba apoderando de �l.
La melancol�a lo aterraba.
M�s que cualquier otra cosa. M�s que el fuego, la guerra, m�s que el mismo infierno. La idea de hundirse en la tristeza, de ser como ella�
Marina hab�a sido la melancol�a personificada. Toda su vida o, al menos, la vida que �l hab�a conocido, hab�a estado rodeada de melancol�a. No recordaba el sonido de su risa y, de hecho, no estaba seguro de si alguna vez hab�a re�do.
Hab�a sido un d�a soleado y�
Cerr� los ojos, aunque no supo si era para buscar ese recuerdo o para disiparlo.
Hab�a sido un d�a soleado y�

��Nunca crey� que volver�a a sentir esa calidez en la piel, �verdad, sir Phillip?
Phillip Crane se gir� hacia el sol y cerr� los ojos mientras el sol le ba�aba la piel.
��Es perfecto -murmur�-. O lo ser�a, si no hiciera tanto fr�o.
Miles Carter, su secretario, chasque� la lengua.
��No hace tanto fr�o. Este a�o, el lago no se ha helado. S�lo algunas capas aisladas.
A rega�adientes, Phillip se apart� del sol y abri� los ojos.
��Pero todav�a no es primavera.
��Si cre�a que era primavera, se�or, quiz� deber�a haber consultado el calendario.
Phillip lo mir� de reojo.
���Te pago para que me digas esas impertinencias?
��S�, se�or. Y debo a�adir que es usted bastante generoso. Phillip sonri� para s� mismo mientras los dos se paraban unos segundos a disfrutar de los rayos del astro rey.
��Cre�a que el cielo gris no le importaba -dijo Miles, cuando volvieron a ponerse en marcha camino del invernadero de Phillip.
��No me importa -respondi� Phillip, desplaz�ndose con las �giles zancadas de un atleta natural-. Pero el hecho de que el cielo encapotado no me importe no significa que no prefiera el sol -hizo una pausa, qued�ndose unos segundos pensativo-. D�gale a la ni�era Millsby que saque a los ni�os hoy. Necesitar�n abrigos, bufandas y guantes, pero les ir� bien que les toque el sol en la cara. Llevan demasiado tiempo encerrados.
��Como todos -murmur� Miles.
Phillip chasque� la lengua.
��Es verdad.
Mir� hacia el invernadero. Deber�a ir a mirar la correspondencia, pero ten�a que clasificar unas semillas y, sinceramente, no pasar�a nada por arreglar los asuntos de la casa con Miles dentro de una hora.
��Venga -le dijo a Miles-. Ve a buscar a la ni�era Millsby. Nos reuniremos en el despacho m�s tarde. Adem�s, odias el invernadero.
��En esta �poca del a�o, no -respondi� Miles-. El calor se agradece.
Phillip arque� una ceja y lade� la cabeza hacia Romney Hall.
���Est�s insinuando que mi casa solariega es fr�a?
��Todas las casas solariegas son fr�as.
��Eso es verdad -dijo Phillip, sonriendo.
Miles le ca�a muy bien. Lo hab�a contratado hac�a seis meses para que le ayudara con las monta�as de papeleo y los detalles de la gesti�n de la peque�a finca, que parec�a que criaban encima de su mesa. Era bastante bueno. Joven, pero bueno. Adem�s, su sentido del humor �cido era m�s que bienvenido en una casa donde las risas brillaban por su ausencia. Los criados nunca se atrever�an a bromear con Phillip y Marina� bueno, obviaba decir que Marina no se re�a ni bromeaba con nadie.
A veces, Phillip se re�a con los ni�os, pero eso era otra clase de humor y, adem�s, casi nunca sab�a qu� decirles. Lo intentaba pero se sent�a muy raro, demasiado grande, demasiado fuerte, si es que eso era posible. Y enseguida los echaba de su lado y los enviaba con la ni�era.
As� era m�s f�cil.
��Venga, vete -dijo Phillip, enviando a Miles a hacer lo que, posiblemente, deber�a hacer �l. Hoy todav�a no hab�a visto a sus hijos y supon�a que deber�a hacerlo, pero no quer�a arruinarles el d�a con alg�n comentario cruel que, por lo visto, no pod�a evitar.
Ya se reunir�a con ellos mientras estuvieran de paseo con la ni�era Millsby. Eso ser�a una buena idea porque podr�a ense�arles alguna planta y hablarles de ella y, as�, todo ser�a m�s f�cil.
Phillip entr� en el invernadero y cerr� la puerta, respirando el agradable aire h�medo. Hab�a estudiado bot�nica en Cambridge, siendo el primero de su promoci�n y, en realidad, habr�a enfocado su vida hacia la ense�anza si su hermano mayor no hubiera muerto en la batalla de Waterloo, dej�ndole a �l como �nico heredero de las tierras y caballero rural.
A veces incluso pensaba que la vida acad�mica habr�a sido peor. Despu�s de todo, habr�a sido el �nico heredero de las tierras y caballero urbano. Al menos, ahora pod�a seguir dedic�ndose a la bot�nica con relativa tranquilidad.
Se inclin� sobre la mesa de trabajo y examin� su �ltimo proyecto: una variedad de guisantes que estaba intentando cultivar para que crecieran m�s grandes en la vaina. Aunque, por ahora, nada. La �ltima vaina no s�lo se hab�a marchitado, sino que tambi�n se hab�a vuelto amarilla, que no era, en absoluto, el resultado deseado.
Frunci� el ce�o pero luego, mientras caminaba hacia el fondo del invernadero para ir a buscar m�s guisantes, sonri�. Si sus experimentos no daban resultado, nunca se preocupaba demasiado. En su opini�n, la casualidad era la madre de la invenci�n.
Accidentes. Todo se reduc�a a accidentes. Ning�n cient�fico lo admitir�a, por supuesto, pero casi todos los grandes inventos de la historia se produjeron mientras el cient�fico estaba intentando solucionar otro problema totalmente distinto.
Chasque� la lengua mientras tiraba los guisantes marchitos a la basura. A este ritmo, a finales de a�o habr�a encontrado la cura para la gota.
�Vuelve al trabajo. Vuelve al trabajo.� Se inclin� sobre la colecci�n de semillas y las esparci� en la mesa para poder verlas bien. Necesitaba la semilla perfecta para�
Levant� la cabeza y mir� por el cristal reci�n lavado. Le llam� la atenci�n un movimiento en el bosque. Vio un destello rojo.
Rojo. Phillip sonri� y mene� la cabeza. Deb�a de ser Marina. El rojo era su color preferido, aunque a �l siempre le hab�a extra�ado mucho. Cualquiera que la conociera pensar�a que preferir�a colores m�s oscuros y serios.
La vio desaparecer por el bosquecillo y volvi� al trabajo. Era muy raro que hubiera salido a dar un paseo. �ltimamente, apenas sal�a de su habitaci�n. Phillip se alegraba de que lo hubiera hecho. A lo mejor, el paseo la animaba. No del todo, claro. Ni siquiera el sol ten�a la capacidad de hacerlo. Pero, a lo mejor, un c�lido y soleado d�a bastar�a para alegrarla un poco y consegu�a hacerla sonre�r.
S�lo Dios sabe que a los ni�os les ir�a de perlas. Iban a verla cada noche a su habitaci�n, pero aquello no era suficiente.
Y Phillip era consciente de que �l no les estaba compensando aquella p�rdida.
Suspir�, sinti�ndose culpable. Sab�a que no era la clase de padre que necesitaban. Intentaba decirse que lo hac�a lo mejor que sab�a, que estaba haciendo bien lo �nico que se hab�a propuesto: no ser como su padre.
Pero, a�n as�, sab�a que no era suficiente.
Con movimientos decididos, se apart� de la mesa de trabajo. Las semillas pod�an esperar. Posiblemente, sus hijos tambi�n, pero eso no quer�a decir que debieran hacerlo. Adem�s, ese paseo por el bosque deber�an hacerlo con �l, y no con la ni�era Millsby, que no sab�a distinguir entre los �rboles caducifolios y las con�feras y, seguramente, les dir�a que una rosa era una margarita y�
Volvi� a mirar por la ventana, record�ndose que era febrero. Seguramente, la ni�era Millsby no encontrar�a ninguna flor en el bosque con el tiempo que hab�a hecho y, adem�s, eso no era excusa. Era �l quien deb�a llevarlos de paseo. Era una de esas actividades que hac�an los ni�os que se le daban verdaderamente bien y no deb�a eludir la responsabilidad.
Sali� del invernadero y, cuando apenas hab�a recorrido un tercio del camino hasta la casa, se detuvo. Si iba a acompa�ar a los ni�os, deber�a llevarlos a ver a su madre. La echaban mucho de menos a pesar de que, cuando estaban con ella, s�lo les acariciara la cabeza. S�, ten�a que encontrar a Marina. Aquello les ir�a mucho mejor que un paseo por el bosque.
Pero sab�a, por experiencia, que no deb�a fiarse de ella. El hecho de que hubiera salido de casa no quer�a decir que se encontrara bien. Y odiaba que los ni�os la vieran en plena crisis.
Dio la vuelta y se dirigi� hacia el bosquecillo por donde hab�a desaparecido su mujer hac�a tan s�lo unos instantes. Caminaba el doble de deprisa que ella, as� que no tardar�a mucho en encontrarla y asegurarse que estaba de buen humor. Despu�s, podr�a llegar a la habitaci�n de los ni�os antes de que estuvieran preparados para salir con la ni�era Millsby.
Camin� por el bosque, siguiendo las huellas de Marina. El suelo estaba blando, por la humedad, y su mujer deb�a llevar botas pesadas porque la suela y el tac�n estaban perfectamente definidos. Lo llevaron por el camino y hacia el otro lado del bosquecillo, y luego por un camino cubierto de hierba.
���Maldita sea! -susurr� Phillip, aunque la brisa casi le impidi� escuchar sus propias palabras.
Era imposible seguir las huellas por la hierba. Se coloc� una mano a modo de visera, para protegerse los ojos del sol, y busc� alg�n destello de rojo.
No vio nada cerca de la casa abandonada, ni en su campo de veteados experimentales, ni en la roca en la que tantas veces se hab�a encaramado de peque�o. Se gir� hacia el norte, forzando la vista hasta que la localiz�. Iba hacia el lago.
El lago.
Phillip separ� los labios mientras la miraba avanzar lentamente hacia la orilla. No se hab�a quedado helado; era m�s bien como si, mientras diger�a aquella imagen, hubieran detenido el tiempo. Marina nunca nadaba. De hecho, no sab�a ni si sab�a hacerlo. Supon�a que ella sabr�a que hab�a un lago en la finca pero, sinceramente, en aquellos ocho a�os de matrimonio nunca la hab�a visto bajar all�. Empez� a caminar, temi�ndose lo que su mente se negaba a aceptar. Cuando la vio adentrarse en la parte poco profunda, aceler� el paso, aunque todav�a estaba demasiado lejos para poder hacer algo; s�lo pod�a gritar su nombre.
Y lo hizo, pero si ella lo escuch�, no dio ninguna se�al; s�lo sigui� avanzando con paso firme hacia las profundidades del lago.
���Marina! -grit� �l, echando a correr. Aunque volara, todav�a tardar�a un minuto en llegar al agua-. �Marina!
Ella lleg� a un punto en que sus pies perdieron contacto con el fondo y se hundi�, desapareci� debajo de la superficie gris brillante, aunque la capa roja flot� unos instantes encima del agua antes de empaparse y hundirse.
Phillip la llam� otra vez, pero era imposible que lo escuchara. Baj� la pendiente a trompicones y resbalando y, cuando lleg� a la orilla, tuvo el suficiente aplomo para quitarse el abrigo y las botas antes de meterse en aquel agua congelada. Marina llevaba ah� abajo poco m�s de un minuto; Phillip sab�a que era imposible que se hubiera ahogado pero cada segundo que tardara en encontrarla ser�a un segundo menos antes de la muerte de su mujer.
Se hab�a metido en el lago muchas veces y sab�a perfectamente d�nde empezaba a ser profundo. Nad� con brazadas amplias hasta ese punto cr�tico sin darse cuenta de la resistencia de la ropa al agua.
Sab�a que pod�a encontrarla. Ten�a que encontrarla.
Antes de que fuera demasiado tarde.
Se zambull� en el agua, buscando a Marina debajo de las aguas revueltas. Seguro que hab�a llegado al fondo y hab�a levantado barro, porque el agua estaba sucia y aquellas opacas nubes de suciedad le imped�an ver con claridad.
Pero, al final, a Marina la salv� su predilecci�n por el color rojo. Cuando Phillip localiz� la capa, nad� hacia all� a toda velocidad. Ella no se resisti� cuando la subi� hacia la superficie; de hecho, estaba inconsciente y s�lo era un peso muerto en sus brazos.
Cuando salieron, Phillip tuvo que llenarse varias veces los pulmones, que le dol�an mucho. Durante unos instantes, s�lo pudo concentrarse en respirar porque el cuerpo le dec�a que, antes de poder salvar a nadie, ten�a que recuperarse. Entonces, la llev� hasta la orilla, con cuidado de mantenerle la cabeza fuera del agua, aunque parec�a que no respiraba.
Al final, cuando llegaron a la orilla, Phillip la dej� encima de la zona cubierta de tierra y piedras que separaba el lago y la hierba. Con movimientos r�pidos, intent� comprobar si respiraba, pero no le sal�a nada de aire de la boca.
No sab�a qu� hacer, jam�s se hab�a imaginado que tendr�a que salvar a alguien a punto de ahogarse, de modo que hizo lo que le pareci� de mayor sentido com�n: la coloc� encima de sus rodillas, bocabajo, y le dio unos golpecitos en la espalda. Al principio, no pas� nada pero, despu�s de la cuarta sacudida, Marina tosi� y escupi� un poco de agua sucia.
Phillip le dio la vuelta enseguida.
���Marina? -pregunt�, nervioso y d�ndole unas suaves cachetadas-. �Marina?
Ella volvi� a toser y empez� a temblar y a sufrir peque�os espasmos. Y entonces empez� a respirar porque, aunque la mente quer�a otra cosa, los pulmones la obligaron a vivir.
��Marina -dijo Phillip, aliviado-. Gracias a Dios. -No la quer�a, nunca la hab�a querido, pero era su mujer, la madre de sus hijos y, debajo de esa coraza de pena y desesperaci�n, era una buena persona. Puede que no la quisiera, pero tampoco deseaba su muerte.
Marina parpade�, un poco perdida, hasta que poco a poco se fue dando cuenta de d�nde estaba y de con qui�n estaba y suspir�:
��No.
��Tengo que llevarte a casa -dijo �l, muy seco, incluso sorprendido de la rabia que le hab�a provocado esa palabra.
�No.�
�C�mo se atrev�a a rechazar su ayuda? �Acaso iba a rendirse por estar triste? �Pod�a m�s la melancol�a que sus dos hijos? En la balanza de la vida, �un mal d�a pesaba m�s que lo mucho que unos ni�os necesitaban a su madre?
��Nos vamos a casa -gru�� �l, levant�ndola de manera bastante brusca. Ahora estaba respirando bien y, obviamente, volv�a a estar en perfecto uso de sus facultades, por alteradas que estuvieran. No hab�a raz�n para tratarla como a una flor delicada.
��No -dijo ella, entre sollozos-. Por favor, no. No quiero� No puedo�
��Vienes a casa conmigo -dijo �l, con firmeza, subiendo la colina, haciendo caso omiso del fr�o que le estaba convirtiendo la ropa mojada en hielo y del duro suelo lleno de piedras donde pisaba con los pies descalzos.
��No puedo -susurr� ella, con lo que parec�an sus �ltimas fuerzas.
Y, mientras Phillip la llevaba a casa, s�lo pod�a pensar en lo acertadas que eran esas palabras.
�No puedo.�
En cierto modo, parec�an el resumen perfecto de la vida de Marina.

Al caer la noche, todos tuvieron bastante claro que la fiebre conseguir�a lo que el lago no hab�a podido.
Phillip hab�a llevado a Marina a casa lo m�s r�pido posible y, con la ayuda del ama de llaves, la se�ora Hurley, le hab�a quitado la ropa empapada y hab�an intentado hacerla entrar en calor envolvi�ndola en el edred�n de oca que, ocho a�os antes, hab�a sido la pieza central de su ajuar.
���Qu� ha pasado? -pregunt� la se�ora Hurley cuando lo vio entrar por la puerta de la cocina. Hab�a preferido evitar la entrada principal, para evitar que los ni�os los vieran y, adem�s, la puerta de la cocina estaba m�s cerca del camino.
��Se ha ca�do en el lago -respondi� �l, con brusquedad.
La se�ora Hurley lo mir� con recelo y, al mismo tiempo, compasi�n y, en ese momento, Phillip se dio cuenta que la mujer sab�a perfectamente lo que hab�a pasado. Llevaba en aquella casa desde que los Crane se hab�an casado, tiempo suficiente para conocer las crisis de Marina.
Despu�s de meter a Marina en la cama, lo hab�a echado de la habitaci�n y le hab�a dicho que se fuera a cambiar si no quer�a enfermar �l tambi�n. Sin embargo, inmediatamente despu�s hab�a vuelto al lado de su mujer. Como marido, y aunque se sintiera culpable por pensarlo, era el lugar que le correspond�a, un lugar que hab�a estado evitando esos �ltimos a�os.
Estar al lado de Marina era deprimente. Era muy dif�cil.
Pero ahora no era el momento de eludir sus responsabilidades, as� que se qued� junto a su cama todo el d�a y toda la noche. Le secaba el sudor de la frente de vez en cuando y, cuando estaba m�s tranquila, intentaba hacerle tragar un poco de caldo tibio.
Le dijo que luchara, aunque sab�a perfectamente que no lo escuchaba.
Al cabo de tres d�as, muri�.
Era lo que ella quer�a, pero aquello no sirvi� de nada cuando Phillip tuvo que sentarse delante de sus hijos, una pareja de gemelos que acababan de cumplir siete a�os, para intentar explicarles que su madre se hab�a ido. Se sent� con ellos en la sala de juegos, aunque era demasiado grande para esas sillas de ni�os. Pero, de todos modos, se encogi� como pudo, se encaj� en una de ellas y se oblig� a mirar a sus hijos a los ojos mientras se lo dec�a de la mejor manera posible.
No dijeron demasiado, algo sorprendente en ellos. Aunque no parecieron muy sorprendidos, y eso dej� muy intrigado a Phillip.
��Lo� Lo siento -consigui� decir, al final de su discurso. Los quer�a mucho y les hab�a fallado muchas veces. Si apenas sab�a c�mo hacerles de padre, �c�mo demonios se supon�a que deb�a asumir tambi�n el papel de madre?
��No es culpa tuya -dijo Oliver, clavando sus ojos marrones en los de su padre-. Fue ella la que cay� al lago, �no? T� no la tiraste.
Phillip asinti�, porque no sab�a demasiado bien c�mo responder.
���Es feliz, ahora? -pregunt� Amanda, despacio.
��Creo que s� -dijo Phillip-. Ahora os estar� viendo a todas horas desde el cielo, as� que debe de ser muy feliz.
Los gemelos se quedaron pensando en aquellas palabras unos segundos.
��Ojal� sea feliz -dijo Oliver, al final, con una voz m�s decidida que su rostro-. A lo mejor, all� ya no llorar�.
Phillip sinti� un nudo en la garganta. Nunca se hab�a dado cuenta de que los ni�os pod�an o�r c�mo su madre lloraba. Lo sol�a hacer bastante tarde y, aunque la habitaci�n de los ni�os estaba justo encima de la suya, Phillip siempre hab�a supuesto que, cuando ella lloraba, ellos ya deb�an estar dormidos.
Amanda asinti� con aquella peque�a cabeza cubierta de mechones rubios.
��Si ahora es feliz -dijo-, me alegro de que se haya ido.
��No se ha ido -intervino Oliver-. Se ha muerto.
��No, se ha ido -insisti� Amanda.
��Es lo mismo -dijo Phillip, con rotundidad, deseando poder decirles otra cosa que no fuera la verdad-. Pero creo que ahora es feliz.
Y, en cierto modo, aquella tambi�n era la verdad. Despu�s de todo, era lo que Marina quer�a. A lo mejor era lo �nico que hab�a querido todos esos a�os.
Los ni�os se quedaron en silencio un buen rato, sentados al borde de la cama de Oliver, observando el balanceo de sus piernas. All�, sentados en aquella cama que, obviamente, era demasiado alta para ellos, se ve�an muy peque�os. Phillip frunci� el ce�o. �C�mo es que no se hab�a dado cuenta hasta ahora? �No deber�an dormir en camas m�s bajas? �Y si se ca�an por la noche?
A lo mejor ya eran muy mayores para eso. A lo mejor ya no se ca�an de la cama. A lo mejor nunca lo hab�an hecho.
A lo mejor s� que era un padre abominable. A lo mejor deber�a saber todas esas cosas.
A lo mejor� A lo mejor� Cerr� los ojos y suspir�. A lo mejor deber�a dejar de pensar tanto e intentar hacerlo lo mejor que pudiera y ser feliz con eso.
���T� tambi�n te ir�s? -pregunt� Amanda, levantando la cabeza.
Phillip la mir� a los ojos, unos ojos tan azules, tan iguales a los de su madre.
��No -dijo, en un doloroso suspiro, arrodill�ndose frente a ella y tom�ndole las manos. Encima de la suya parec�an tan peque�as y fr�giles-. No -repiti�-. Yo no me ir�. Nunca me ir�

Phillip baj� la cabeza y mir� el vaso de whisky. Volv�a a estar vac�o. Era gracioso c�mo se segu�a vaciando incluso despu�s de haberlo llenado cuatro veces.
Odiaba los recuerdos. No sab�a cu�l era peor, si la zambullida en las aguas heladas del lago o cuando la se�ora Hurley lo hab�a mirado y hab�a dicho: �Est� muerta�.
O quiz� los ni�os, con esas caras de pena y los ojos llenos de miedo.
Se acerc� el vaso a la boca, bebiendo las �ltimas gotas de licor. S�, la peor parte era lo de los ni�os. Les hab�a dicho que jam�s los dejar�a y no lo hab�a hecho, ni lo har�a, pero su mera presencia no era suficiente. Necesitaban m�s. Necesitaban a alguien que supiera hacerles de madre o de padre, que supiera hablar con ellos, entenderlos y educarlos.
Y, como no pod�a buscarles otro padre, supuso que deber�a buscarles otra madre. Aunque todav�a era muy pronto, claro. No pod�a volver a casarse hasta que hubiera pasado el periodo de luto, pero eso no significaba que no pudiera empezar a buscar.
Suspir� y se hundi� en la butaca. Necesitaba una esposa. Cualquiera. No le importaba qu� aspecto tuviera. Tampoco le importaba que tuviera dinero, que supiera sumar mentalmente, que hablara franc�s o que montara a caballo.
S�lo ten�a que ser una persona alegre.
�Era pedir demasiado para una esposa? Una sonrisa, al menos una vez al d�a. �Incluso, qui�n sabe, escuchar el sonido de su risa?
Y ten�a que querer a los ni�os. O, como m�nimo, hacerlo ver de manera tan convincente que ellos no se dieran cuenta.
No estaba pidiendo un imposible, �no?
���Sir Phillip?
Phillip levant� la cabeza, maldici�ndose por haber dejado la puerta del estudio entreabierta. Miles Carter, el secretario, asomaba la cabeza.
���Qu� quieres?
��Ha llegado una carta, se�or -dijo Miles, acerc�ndose a Phillip para darle el sobre-. De Londres.
Phillip mir� el sobre, arqueando las cejas ante la escritura claramente femenina. Con un movimiento de cabeza, le dio a entender a Miles que pod�a retirarse, cogi� el abridor de cartas y rompi� el lacre. Hab�a una �nica hoja de papel. Phillip la acarici�. De buena calidad. Caro. Y grueso, una se�al de que el remitente no ten�a necesidad de ahorrar en gastos de franqueo.
Le dio la vuelta y ley�:

5, Bruton Street
Londres

Se�or Phillip Crane:

Le escribo para expresarle mis condolencias por la p�rdida de su esposa, mi querida prima Marina. Aunque han pasado muchos a�os desde la �ltima vez que la vi, guardo un gran recuerdo de ella y me entristeci� mucho la noticia de su fallecimiento.
Por favor, no dude en escribirme si puedo hacer algo para aliviar su dolor en estos dif�ciles momentos.

Sinceramente,
Se�orita Eloise Bridgerton

Phillip se frot� los ojos. Bridgerton� Bridgerton. �Marina ten�a primos apellidados Bridgerton? Deb�a tenerlos, porque una le hab�a escrito una nota.
Suspir� y se sorprendi� a s� mismo cogiendo la estilogr�fica y una hoja de papel. Desde la muerte de Marina, hab�a recibido muy pocas cartas de condolencias. Al parecer, la mayor�a de su familia y amigos se hab�an olvidado de ella desde su matrimonio. No deber�a estar molesto, ni preocupado. Apenas sal�a de su habitaci�n, as� que era f�cil olvidarse de alguien a quien nunca se ve�a.
La se�orita Bridgerton se merec�a una respuesta. Era una muestra de educaci�n y, aunque no lo fuera, y Phillip estaba seguro de que no conoc�a el protocolo a seguir cuando uno se quedaba viudo, parec�a lo m�s correcto.
As� pues, respirando hondo, empez� a escribir.



Cap�tulo 1

Mayo, 1824
En alg�n punto entre Londres y Gloucestershire
En mitad de la noche

Querida se�orita Bridgerton:

Muchas gracias por su amable nota despu�s de la p�rdida de mi mujer. Ha sido muy considerada al escribirle a un caballero al que ni siquiera conoce. Como muestra de mi agradecimiento, le ofrezco esta flor prensada. S�lo es una cariofil�cea silvestre roja (Silene dioica), pero ilumina los campos de Gloucestershire y, de hecho, este a�o parece que ha llegado con antelaci�n.
Era la flor preferida de Marina.

Sinceramente,
Sir Phillip Crane

Eloise Bridgerton aplan� aquella carta tan culta en su regazo. Apenas hab�a luz para leer, a pesar del brillo de la luna llena que entraba por la ventana del carruaje, pero no importaba. Se la sab�a de memoria y la delicada flor que, de hecho era m�s rosa que roja, estaba cuidadosamente colocada entre dos hojas de un libro que hab�a cogido de la biblioteca de su hermano.
No le hab�a sorprendido en absoluto la respuesta de sir Phillip. As� lo dictaban los buenos modales, aunque incluso su madre, la m�xima instituci�n en lo relativo a los buenos modales, dec�a que Eloise se tomaba su correspondencia demasiado en serio.
Era habitual que las damas de la clase social de Eloise se pasaran varias horas a la semana escribiendo cartas, pero Eloise ya hac�a mucho que hab�a adquirido el h�bito de hacerlo, pero cada d�a. Le encantaba escribir notas, sobre todo a gente a la que hac�a mucho que no ve�a (siempre le hab�a gustado imaginarse su sorpresa cuando abrieran el sobre), as� que acud�a al papel y a la pluma con motivo de cualquier ocasi�n, ya fueran nacimientos, muertes o cualquier otra fecha se�alada que requiriera una felicitaci�n o una condolencia.
No sab�a por qu� segu�a enviando cartas, s�lo sab�a que se pasaba mucho tiempo escribiendo cartas a cualquiera de sus hermanos que no estuvieran en Londres en ese momento y, una vez en el escritorio, no le importaba escribirle una peque�a nota a alg�n pariente lejano.
Y a pesar de que todo el mundo le enviaba una peque�a nota en respuesta, porque era una Bridgerton, claro, y nadie quer�a ofender a una Bridgerton, nunca nadie le hab�a enviado un regalo, aunque fuera algo tan sencillo como una flor prensada.
Eloise cerr� los ojos y record� los delicados p�talos rosa. Era dif�cil imaginarse a un hombre cortando y cuidando una flor tan delicada. Sus cuatro hermanos eran hombres altos y fuertes, de hombros anchos y manos grandes y, seguramente, la habr�an destrozado en un abrir y cerrar de ojos.
La respuesta de sir Phillip la hab�a dejado muy intrigada, sobre todo por el uso del lat�n, e inmediatamente le hab�a contestado.

Querido sir Phillip:

Much�simas gracias por la preciosa flor prensada. Cuando asom� sus bellos p�talos por el sobre fue una sorpresa encantadora. Y tambi�n un perfecto recuerdo para mi querida Marina.
Sin embargo, no pude evitar fijarme en su habilidad con la nomenclatura en lat�n de la flor. �Es bot�nico?

Afectuosamente,
Se�orita Eloise Bridgerton

Lo de acabar la carta con una pregunta no hab�a sido casualidad. Ahora el pobre tendr�a que contestarle.
Y no la decepcion�. Al cabo de diez d�as, Eloise recibi� su respuesta.

Querida se�orita Bridgerton:

En realidad, s�. Soy bot�nico. Estudi� en Cambridge, aunque en la actualidad no estoy en contacto con la universidad ni con ning�n grupo de cient�ficos. Realizo mis propios experimentos aqu�, en Romney Hall, en mi propio invernadero.
�A usted tambi�n le interesa la ciencia?

Afectuosamente,
Sir Phillip Crane

Hab�a algo emocionante en las cartas; quiz�s era descubrir que alguien que no la conoc�a parec�a m�s que dispuesto a mantener un di�logo escrito con ella. Fuera lo que fuera, Eloise le respondi� de inmediato.

Querido sir Phillip:

Cielo santo, no. No estoy en absoluto relacionada con la ciencia, aunque las matem�ticas se me dan bastante bien. Me interesan m�s las humanidades; se habr� dado cuenta que me encanta mantener contacto por correspondencia.

Su amiga,
Eloise Bridgerton

Hab�a dudado un poco a la hora de cerrar la carta con aquella firma informal, pero al final decidi� lanzarse. Estaba claro que sir Phillip estaba disfrutando de la correspondencia tanto como ella porque, si no, no habr�a terminado la nota con una pregunta, �verdad?
Su respuesta lleg� a las dos semanas.

Mi querida se�orita Bridgerton:

S� que se ha convertido en una amistad, �no cree? Le confieso que, aqu� en el campo, estoy un poco solo y, si uno no puede tener una cara sonriente enfrente cuando baja a desayunar, al menos le queda una amistosa carta, �no est� de acuerdo?
Le env�o otra flor, un geranium pratense.

Saludos cordiales,
Phillip Crane

Eloise recordaba perfectamente ese d�a. Estaba en la silla que se hallaba junto a la ventana de su habitaci�n y se hab�a quedado mirando la flor prensada una eternidad. �Estaba intentando cortejarla? �Por carta?
Y entonces, un d�a, recibi� una carta un poco distinta a las dem�s.

Mi querida se�orita Bridgerton:

Ya llevamos un tiempo manteniendo correspondencia y, aunque no nos hemos presentado formalmente, siento que la conozco. Y espero que usted sienta lo mismo.
Ruego disculpe mi atrevimiento, pero le escribo para invitarla a visitarme, aqu� en Romney Hall. Espero que, despu�s de un tiempo prudencial, podamos adaptarnos bien el uno al otro y acepte ser mi esposa.
Por supuesto, cuando llegue tendr� una dama de compa��a. Empezar� a arreglarlo todo para que la t�a de mi difunta mujer se instale en Romney Hall una temporada.
Espero que considere mi proposici�n.

Suyo, como siempre,
Phillip Crane

Cuando acab� de leerla, la guard� en un caj�n de inmediato, sin entender lo que le ped�a. �Pretend�a casarse con alguien a quien ni siquiera conoc�a?
No, bueno, eso no era del todo cierto. Se conoc�an. Se hab�an dicho m�s cosas por carta en un a�o de lo que muchos matrimonios conversaban a lo largo de su vida en com�n.
Pero, a�n as�, no se hab�an visto nunca.
Eloise pens� en todas las propuestas de matrimonio que hab�a rechazado a lo largo de los a�os. �Cu�ntas hab�an sido? Como m�nimo, seis. Y ahora ni siquiera recordaba por qu� lo hab�a hecho. En realidad, por nada, s�lo que no eran�
Perfectos.
�Era mucho pedir?
Mene� la cabeza, porque sab�a que parec�a una ni�a tonta y mimada. No, no necesitaba a alguien perfecto. S�lo necesitaba a alguien perfecto para ella.
Sab�a lo que pensaban de ella las se�oras de la alta sociedad. Dec�an que era demasiado exigente, que era peor que ser est�pida. Acabar�a siendo una solterona� no, eso ya no lo dec�an. Dec�an que ya lo era, y era cierto. Era imposible llegar a los veintiocho a�os sin escuchar esos comentarios a sus espaldas.
O en su propia cara.
Sin embargo, la verdad era que a Eloise no le molestaba en absoluto su situaci�n. O, al menos, no le hab�a molestado hasta ahora.
Jam�s se le hab�a ocurrido que ser�a una solterona toda la vida y, adem�s, le encantaba su vida. Ten�a la familia m�s maravillosa que pod�a imaginar; eran ocho hermanos, cuyos nombres segu�an el orden alfab�tico, coloc�ndola a ella en el medio, con cuatro hermanos mayores y tres hermanos peque�os. Su madre era un encanto y ya hab�a dejado de insistir en lo del matrimonio. Eloise segu�a disfrutando de un lugar prominente en la sociedad; todo el mundo adoraba y respetaba a los Bridgerton, incluso a veces los tem�an, y ella ten�a una personalidad tan alegre e indomable que, solterona o no, todo el mundo quer�a tenerla como compa��a.
Pero, �ltimamente�
Suspir�, sinti�ndose de repente mucho m�s vieja. �ltimamente no hab�a estado tan alegre. �ltimamente hab�a empezado a pensar que quiz�s esas se�oras de la alta sociedad ten�an raz�n y que nunca encontrar�a marido. A lo mejor s� que hab�a sido demasiado quisquillosa, demasiado decidida a seguir el ejemplo de sus hermanos mayores, que hab�an encontrado un profundo y apasionado amor junto a sus maridos y mujeres (aunque no todo hab�a sido un camino de rosas desde el principio para ellos).
A lo mejor era mejor casarse por respeto mutuo y compa��a que quedarse soltera para siempre.
Pero era complicado encontrar a alguien con quien hablar de estos sentimientos. Su madre se hab�a pasado tantos a�os insisti�ndole en que se casara que ahora, por mucho que Eloise la adorara, ser�a muy dif�cil volver con el rabo entre las piernas y confesarle que deber�a haberle hecho caso. Sus hermanos no la hubieran podido ayudar en nada. Anthony, el mayor, seguramente habr�a asumido la tarea de encontrarle un marido decente a su hermana y luego lo habr�a intimidado el resto de su vida. Benedict era un so�ador y, adem�s, ya casi nunca ven�a a Londres porque prefer�a la tranquilidad del campo. Y en cuanto a Colin� bueno, Colin era otra historia totalmente distinta que necesitar�a su propio p�rrafo.
Supuso que podr�a hablar con Daphne pero, cada vez que iba a verla, su hermana mayor estaba condenadamente feliz y perdidamente enamorada de su marido y de su vida como madre de cuatro hijos. �C�mo podr�a alguien como ella darle consejos a alguien en la situaci�n de Eloise? Y Francesca, en Escocia, parec�a que estaba en la otra punta del mundo. Adem�s, Eloise no quer�a molestarla con sus tonter�as. Francesca hab�a enviudado a los veintitr�s a�os, por el amor de Dios. Los temores y las preocupaciones de Eloise palidec�an comparados con los de su hermana peque�a.
Y quiz� por todo esto la correspondencia con sir Phillip se hab�a convertido en un placer vergonzoso. Los Bridgerton eran una familia muy numerosa, ruidosa y bulliciosa. Era casi imposible guardar secretos, sobre todo sin que sus hermanas se enteraran. La peor era Hyacinth, la peque�a, que si su Majestad la reina la hubiera contratado como esp�a, seguramente habr�a ganado la guerra contra Napole�n en la mitad de tiempo.
En cierto modo, sir Phillip era s�lo suyo. Lo �nico que jam�s se hab�a visto obligada a compartir con nadie. Guardaba las cartas envueltas y atadas con una cinta color violeta en el fondo del caj�n del medio de su escritorio, debajo de todos los papeles que utilizaba para escribir cartas.
Sir Phillip era su secreto. S�lo suyo.
Y, como nunca lo hab�a visto, se lo hab�a imaginado como hab�a querido y bas�ndose en sus cartas. Si alguna vez exist�a un hombre perfecto, seguro que ser�a el Phillip Crane de su imaginaci�n.
�Y ahora quer�a que se conocieran? �En persona? �Se hab�a vuelto loco? �Y arruinar lo que se supon�a que ten�a que ser el cortejo perfecto?
Aunque sus ojos hab�an sido testigo de lo que parec�a imposible. Penelope Featherington, su mejor amiga desde hac�a m�s de diez a�os, se hab�a casado� nada m�s y nada menos que con Colin. �Su propio hermano!
Eloise no hubiera podido sorprenderse m�s si, aquel d�a, la luna hubiera ca�do del cielo y hubiera ido a parar al jard�n de su casa.
Se alegraba mucho por Penelope, de verdad. Y por Colin. Seguramente, eran las dos personas que m�s quer�a en el mundo, y le encantaba que hubieran encontrado la felicidad. Nadie se la merec�a m�s que ellos.
Pero eso no significaba que su matrimonio no hubiera dejado un enorme vac�o en la vida de Eloise.
Supon�a que, cuando se imaginaba su vida como solterona e intentaba convencerse de que realmente era lo que quer�a, Penelope siempre estaba a su lado, tambi�n solterona. Estar soltera a los veintiocho a�os era aceptable, incluso atrevido, siempre que Penelope estuviera soltera a los veintiocho a�os. No es que no quisiera que su amiga encontrara marido pero, la verdad, parec�a algo poco probable. Eloise sab�a que Penelope era maravillosa, amable, lista y divertida, pero los hombres casaderos parec�an no darse cuenta. En todos esos a�os desde que se present� en sociedad, once en total, Penelope no hab�a recibido ni una proposici�n de matrimonio. Ni siquiera hab�a despertado el m�s m�nimo inter�s en nadie.
En cierto modo, Eloise contaba con que Penelope seguir�a donde estaba y siendo quien era: antes que nada, su amiga. Su compa�era de solter�a.
Y lo peor, lo que le hac�a sentir culpable, era que jam�s se hab�a planteado c�mo se sentir�a Penelope si era ella la que se casaba primero, una posibilidad a la que, sinceramente, siempre hab�a dado m�s credibilidad.
Pero ahora Penelope ten�a a Colin y Eloise sab�a que hac�an una pareja perfecta. Y ella estaba sola. Sola en medio de un Londres a rebosar. Sola en medio de una familia numerosa y muy cari�osa.
Se hac�a dif�cil imaginar un lugar m�s solitario.
De repente, la atrevida proposici�n de sir Phillip, escondida debajo del paquete, en el fondo del caj�n y encerrado en una caja con cerradura que hab�a comprado para evitar la tentaci�n de leerla seis veces al d�a, parec�a� bueno, un poco m�s intrigante.
Y lo fue m�s durante el d�a, cuando Eloise estaba cada vez m�s inquieta y menos satisfecha con el tipo de vida que, ten�a que admitirlo, ella misma hab�a escogido.
As� pues, un d�a, despu�s de ir a visitar a Penelope y de que el mayordomo le dijera que no era un buen momento para que el se�or y la se�ora Bridgerton recibieran visitas (en un tono que hasta Eloise supo qu� quer�a decir), tom� una decisi�n. Hab�a llegado el momento de coger las riendas de su vida, de decidir su destino en lugar de ir a un baile tras otro con la esperanza de que el hombre perfecto se materializara ante ella, aunque supiera que en Londres, despu�s de una d�cada, no hab�a nadie nuevo y que ya hab�a conocido a todos los hombres casaderos de la ciudad.
Se dijo que eso no quer�a decir que tuviera que casarse con sir Phillip; s�lo estaba investigando lo que parec�a una extraordinaria posibilidad. Si no se adaptaban bien, no se casar�an. De hecho, ella no le hab�a prometido nada.
Pero si Eloise se caracterizaba por algo era por la rapidez con la que actuaba cuando tomaba una decisi�n. �No�, se dijo en una impresionante muestra de honradez, al menos para ella. Hab�a dos cosas que la caracterizaban: le gustaba actuar deprisa y era muy tenaz. Una vez, Penelope la describi� como un perro cuando encuentra un hueso, que no lo suelta por nada.
Y era verdad.
Cuando Eloise se propon�a algo, ni siquiera la fuerza de toda la familia Bridgerton pod�a detenerla. Y los Bridgerton supon�an una fuerza asombrosa, todos juntos. Posiblemente, hab�a sido una suerte que sus objetivos y los de su familia nunca hubieran chocado, al menos, no en nada importante.
Sab�a que nunca aceptar�an que se marchara a casa de un desconocido. Seguramente, Anthony habr�a querido que sir Phillip viajara a Londres y conociera a la familia en pleno, y a Eloise no se le ocurr�a peor escenario para espantar a un posible pretendiente. Los hombres que la hab�an cortejado alguna vez, al menos estaban familiarizados con el ritmo de vida londinense y sab�an d�nde se met�an; pero el pobre sir Phillip que, como �l mismo hab�a admitido en sus cartas, no hab�a pisado Londres desde sus d�as de estudiante y nunca hab�a participado en la temporada social, se sentir�a atrapado.
As� que la �nica opci�n que le quedaba era viajar a Gloucestershire y, despu�s de darle muchas vueltas durante varios d�as, decidi� que lo mejor ser�a hacerlo en secreto. Si su familia se enteraba de sus planes, podr�an prohib�rselo. Eloise era una dura contrincante y, seguramente, acabar�a sali�ndose con la suya, pero s�lo despu�s de una larga batalla. Adem�s, si al final la dejaban ir, aunque fuera despu�s de una prolongada discusi�n, insistir�a en que la acompa�aran dos miembros de la familia, como m�nimo.
Eloise se estremeci�. Seguramente ser�an su madre y Hyacinth.
Dios Santo, con esas dos alrededor era imposible enamorarse o establecer una relaci�n amigable pero duradera, algo que Eloise estaba deseando hacer.
Decidi� que huir�a durante la fiesta de su hermana Daphne. Ser�a uno de los grandes acontecimientos de la temporada; acudir�an cientos de invitados y habr�a la cantidad de ruido y confusi�n necesaria para que su ausencia pasara desapercibida durante unas seis horas, o quiz� m�s. Su madre siempre insist�a en que, cuando la fiesta era en casa de alguien de la familia, ten�an que llegar puntuales, o con un poco de antelaci�n, as� que seguramente llegar�an a casa de Daphne antes de las ocho. Si se escapaba temprano y el baile se alargaba hasta altas horas de la madrugada, no se dar�an cuenta de que se hab�a ido hasta casi el amanecer y, para entonces, ella ya podr�a estar a medio camino de Gloucestershire.
Y, si no a medio camino, s� lo suficientemente lejos de Londres para que les costara seguirle el rastro.
Al final, todo result� mucho m�s f�cil de lo que hab�a imaginado. Toda la familia estaba entretenida por un anuncio que Colin dijo que ten�a que hacer, as� que s�lo tuvo que excusarse para ir al tocador, salir por la puerta de atr�s, caminar la corta distancia que la separaba de su casa, porque hab�a dejado las maletas escondidas en el jard�n, y desde all� s�lo tuvo que caminar hasta la esquina, donde hab�a pedido que la esperara un carruaje.
�Madre m�a!, si hubiera sabido que salir al mundo sola ser�a tan f�cil, lo habr�a hecho hac�a a�os.
Y ahora estaba camino de Gloucestershire y supon�a, o esperaba, no sab�a muy bien c�mo definir esa sensaci�n, camino de su destino, con un par de mudas y un mont�n de cartas que un hombre que no conoc�a le hab�a escrito.
Un hombre que esperaba poder amar.
�Era tan emocionante!
No, era aterrador.
Reflexion� un poco y lleg� a la conclusi�n de que, posiblemente, era lo m�s est�pido que hab�a hecho en su vida, y ten�a que admitir que hab�a hecho unas cuantas estupideces.
Aunque tambi�n pod�a ser su �nica oportunidad para ser feliz.
Sonri�. Estaba empezando a dejar volar la imaginaci�n, y aquello era muy mala se�al. Ten�a que enfocar aquella aventura con el sentido pr�ctico y pragm�tico con el que siempre tomaba las decisiones. Todav�a estaba a tiempo de dar marcha atr�s. Porque, en realidad, �qu� sab�a de ese hombre? Durante un a�o, le hab�a dicho bastantes cosas�
Ten�a treinta a�os, dos m�s que ella.
Hab�a estudiado bot�nica en Cambridge.
Hab�a estado casado con Marina ocho a�os, lo que significaba que se hab�a casado con veintid�s a�os.
Ten�a el pelo oscuro.
Ten�a todos los dientes.
Era bar�n.
Viv�a en Romney Hall, una casa de piedra construida en el siglo XVIII y que estaba cerca de Tetbury, en Gloucestershire.
Le gustaba leer tratados cient�ficos y poes�a, aunque no le gustaban las novelas y mucho menos las obras de filosof�a.
Le gustaba la lluvia.
Su color preferido era el verde.
Nunca hab�a salido de Inglaterra.
No le gustaba el pescado.
Eloise solt� una risita nerviosa. �No le gustaba el pescado? �Eso era todo lo que sab�a de �l?
��Una base s�lida para el matrimonio, sin duda -se dijo, en voz baja, intentando pasar por alto el p�nico reflejado en su voz.
�Y qu� sab�a �l de ella? �Qu� le habr�a llevado a proponerle matrimonio a una perfecta desconocida?
Intent� recordar qu� hab�a revelado en sus numerosas cartas.
Ten�a veintiocho a�os.
Ten�a el pelo oscuro, bueno casta�o, y todos los dientes.
Ten�a los ojos grises.
Ven�a de una encantadora familia numerosa.
Su hermano era vizconde.
Su padre hab�a muerto cuando ella era una ni�a, incomprensiblemente a causa de una sencilla picadura de abeja.
Ten�a tendencia a hablar demasiado. (Dios Santo, �de verdad lo hab�a incluido en alguna carta?)
Le gustaba la poes�a y las novelas, aunque detestaba los tratados cient�ficos y los libros de filosof�a.
Hab�a estado en Escocia, pero nada m�s.
Su color preferido era el violeta.
No le gustaba la carne de ovino y odiaba la morcilla.
Solt� otra risita nerviosa. Visto as�, y dejando de lado el sarcasmo, parec�a todo un partido.
Mir� por la ventana, como si eso pudiera indicarle a qu� altura del viaje entre Londres y Tetbury estaban.
Siempre ve�a las mismas colinas de cumbres redondeadas y cubiertas de hierba y, en realidad, podr�a estar en Gales y ni se enterar�a.
Con el ce�o fruncido, mir� el papel que ten�a en el regazo y dobl� la carta de sir Phillip. La coloc� junto a las dem�s, en el paquete atado con cinta violeta que llevaba en la maleta, y luego empez� a juguetear con los dedos encima de los muslos. Estaba nerviosa.
Ten�a motivos para estarlo.
Se hab�a marchado de casa y hab�a abandonado todo lo que conoc�a.
Iba hacia la otra punta del pa�s y nadie lo sab�a.
Nadie.
Ni siquiera sir Phillip.
Con las prisas por marcharse de Londres, se hab�a olvidado de dec�rselo. Bueno, no es que se olvidara, es que� simplemente, lo hab�a dejado para m�s tarde hasta que fue demasiado tarde.
Si se lo dec�a, ten�a que cumplir su palabra. Y as�, en cambio, todav�a pod�a echarse atr�s en cualquier momento. Intentaba convencerse de que lo hab�a hecho porque le gustaba tener varias opciones, pero, en realidad, era porque estaba aterrada y ten�a miedo de no tener el valor suficiente.
Adem�s, la propuesta de conocerse hab�a surgido de �l. Se alegrar�a de verla.
�No?

Phillip se levant� de la cama y abri� las cortinas de su habitaci�n, descubriendo otro d�a soleado y perfecto.
Genial.
Fue hasta el vestidor para buscar algo que ponerse, pues ya hac�a mucho tiempo que hab�a despedido a los sirvientes que se encargaban de hacerlo. No sabr�a explicar por qu� pero, desde la muerte de Marina, no hab�a querido que nadie entrara en la habitaci�n a abrirle las cortinas y decidir qu� ropa deb�a ponerse.
Incluso hab�a despedido a Miles Carter que, despu�s de la muerte de Marina, hab�a hecho lo imposible por convertirse en su amigo. Pero, en cierto modo, el joven secretario s�lo consegu�a que se sintiera peor y, por lo tanto, lo hab�a echado, junto con el sueldo de seis meses y una excelente carta de recomendaci�n.
Durante los a�os que estuvo casado con Marina, siempre necesit� a alguien con quien hablar, porque ella estaba casi siempre encerrada en su habitaci�n. Pero, ahora que estaba muerta, lo �nico que quer�a era su propia compa��a.
Y, seguramente, debi� de dejarlo claro en alguna de las muchas cartas que le hab�a escrito a la misteriosa Eloise Bridgerton, porque le hab�a enviado no una propuesta de matrimonio, pero s� de una relaci�n que pudiera llegar a desembocar en boda hac�a un mes y el silencio que hab�a recibido por respuesta result� contundente, m�s teniendo en cuenta que, normalmente, respond�a a sus cartas con una prontitud encantadora.
Frunci� el ce�o. En realidad, la misteriosa Eloise Bridgerton no lo era tanto. Por las cartas, parec�a una persona bastante abierta y sincera y demostraba una predisposici�n optimista ante la vida que, pens�ndolo bien, era todo lo que �l buscaba en una posible esposa.
Se puso una camisa de trabajo; ten�a la intenci�n de pasarse el d�a en el invernadero con tierra hasta los codos. Le hab�a decepcionado un poco el hecho de que la se�orita Bridgerton hubiera decidido que era una especie de lun�tico con el que no quer�a tener nada que ver. A �l le hab�a parecido la soluci�n perfecta a todos sus problemas. Necesitaba desesperadamente una madre para Amanda y Oliver, pero como eran tan rebeldes, le resultaba dif�cil imaginar que una mujer accediera a casarse con �l voluntariamente y quedar, de esa forma, atada a esos dos demonios de por vida o, al menos, hasta que alcanzaran la mayor�a de edad.
Sin embargo, la se�orita Bridgerton ten�a veintiocho a�os; una solterona en toda regla. Y se hab�a estado escribiendo con un completo desconocido durante un a�o. Seguro que deb�a estar muy desesperada. �No agradecer�a la posibilidad de encontrar marido? �l le ofrec�a un hogar, una fortuna considerable y, encima, s�lo ten�a treinta a�os. �Qu� m�s podr�a desear una mujer?
Mientras se pon�a los ro�dos pantalones de lana, balbuce� unas palabras, enfadado. Obviamente, esta mujer quer�a algo m�s porque, si no, habr�a tenido la amabilidad de responderle y declinar su invitaci�n.
��PUM!�
Phillip mir� al techo e hizo una mueca. Romney Hall era una casa antigua y s�lida, as� que si pod�a escuchar esos golpes en el techo, es que a los ni�os se les hab�a ca�do, o hab�an tirado, algo realmente voluminoso.
��PUM!�
Se estremeci�. El segundo golpe hab�a sonado incluso peor que el primero. Pero, en cualquier caso, la ni�era estaba con ellos y los sab�a manejar mejor que �l. Si pudiera ponerse las botas en menos de un minuto, podr�a estar fuera de la casa antes de que siguieran con los destrozos y, as�, podr�a hacer ver que all� no hab�a pasado nada.
Alarg� el brazo para coger las botas. S�, una idea excelente. Ojos que no ven, coraz�n que no siente.
Acab� de vestirse a una velocidad impresionante y sali� al pasillo, dando grandes zancadas hacia las escaleras.
���Sir Phillip! �Sir Phillip!
Demonios. Ahora lo persegu�a el mayordomo.
Phillip hizo como si no lo hubiera o�do.
���Sir Phillip!
���Maldita sea! -dijo, entre dientes. A menos que quisiera someterse a la tortura de los empleados acerc�ndosele demasiado, en vista de su aparente p�rdida de audici�n, era imposible ignorarlo-. �Qu� pasa, Gunning? -pregunt�, gir�ndose muy despacio.
��Sir Phillip -dijo Gunning, aclar�ndose la garganta-. Tenemos una visita.
���Una visita? -repiti� Phillip-. �Era �se el origen de los, eh�?
���Ruidos? -sugiri� servilmente Gunning.
��S�.
��No -El mayordomo volvi� a aclararse la garganta-. Creo que han sido sus hijos, se�or.
��Ya -murmur� Phillip-. �Ingenuo de m�!
��Me parece que no han roto nada, se�or.
��Bueno, eso es tranquilizador y un cambio, para variar.
��S�, se�or, pero la visita lo est� esperando.
Phillip gru��. �Qui�n demonios hab�a venido de visita a esas horas de la ma�ana? Aunque, claro, tampoco es que estuvieran acostumbrados a recibir visitas a horas m�s decentes del d�a.
Gunning intent� sonre�r, pero qued� claro que estaba muy desentrenado.
��Sol�amos tener visitas, �recuerda?
Aquel era el problema de los mayordomos que llevaban trabajando en una casa desde antes que el due�o hubiera nacido. Sol�an recurrir al sarcasmo con frecuencia.
���De qui�n se trata?
��No estoy seguro, se�or.
���No est�s seguro? -pregunt� Phillip, incr�dulo.
��No le he pedido que se identificara.
���Y no se supone que eso es lo que hacen los mayordomos?
���Pedir identificaci�n, se�or?
��S� -respondi� Phillip, enfadado, pregunt�ndose si Gunning estaba intentando comprobar lo rojo de ira que pod�a ponerse antes de darle un ataque y caerse al suelo.
��He pensado que era mejor que lo hiciera usted, se�or.
��Has pensado que era mejor que lo hiciera yo -dijo, despu�s de comprobar que las preguntas eran in�tiles.
��S�, se�or. Al fin y al cabo, la se�ora ha venido a verle a usted.
��Como todas las visitas, y eso nunca te ha impedido pedirles que se identificaran.
��Bueno, en realidad, se�or�
��Estoy seguro� -intent� interrumpirle Phillip.
��No tenemos visitas, se�or -termin� Gunning, ganando la batalla oratoria.
Phillip abri� la boca para responder que s� que ten�an visitas, que hab�a una en la puerta en ese mismo instante pero �para qu� seguir discutiendo?
��Muy bien -dijo, al final, muy irritado-. Bajar� a recibirla.
Gunning sonri�.
��Excelente, se�or.
Phillip se qued� mirando a su mayordomo.
��Gunning, �te encuentras bien?
��Perfectamente, se�or. �Por qu� lo pregunta?
A Phillip no le pareci� de buena educaci�n decirle que aquella sonrisa le hac�a parecer un caballo, as� que se limit� a decir:
��Por nada. -Y baj� las escaleras.
�Una visita? �Qui�n podr�a ser? Hac�a casi un a�o que no ven�a nadie, desde que los vecinos hab�an acabado con las visitas de rigor para darle el p�same. Se dijo que no pod�a culparlos por alejarse de Romney Hall; la �ltima vez que hab�an recibido a alguien, Amanda y Oliver hab�an untado las sillas con mermelada de fresa.
Lady Winslet se hab�a puesto hecha una furia, algo que Phillip consider� que no deb�a ser bueno para una se�ora de su edad.
Cuando lleg� al recibidor, frunci� el ce�o. Deb�a de ser una mujer. Gunning hab�a dicho �la se�ora�, �verdad?
�Qui�n diablos�?
Se qued� all� inm�vil; de hecho, casi tropez�.
Porque la mujer que estaba en la puerta era joven, bastante bonita y, cuando lo mir�, vio que ten�a los ojos grises m�s grandes y preciosos que hab�a visto en su vida.
Podr�a ahogarse en esos ojos.
Y Phillip no era de los que usaban el verbo �ahogar� a la ligera, como alguien podr�a creer.



Cap�tulo 2

��y entonces, seguro que no te sorprende, habl� demasiado. Es que no pod�a parar, pero supongo que es lo que hago cuando estoy nerviosa. S�lo podemos esperar que, en el futuro, tenga menos razones para estar nerviosa.�

Eloise Bridgerton a su hermano Colin,
con motivo del debut de Eloise
en la temporada londinense.

Entonces, abri� la boca.
���Sir Phillip? -pregunt� y, sin darle tiempo a responder, continu� hablando a la velocidad de la luz-. Siento mucho presentarme en su casa sin haberle avisado, pero no me qued� otra opci�n y, para serle sincera, si le hubiera escrito que ven�a, la carta habr�a tardado m�s que yo, de modo que hubiera sido in�til, seguro que lo entiende y�
Phillip parpade�, convencido de que deber�a entenderla, aunque ya hac�a rato que se hab�a perdido.
��� un viaje bastante largo, y me temo que no he podido dormir, as� que le ruego disculpe que me haya presentado as� y�
A Phillip le daba vueltas la cabeza. �Ser�a de mala educaci�n sentarse?
��� no he tra�do muchas cosas, pero es que no me ha quedado otra opci�n y�
Aquello hab�a pasado de casta�o oscuro y, en realidad, no ten�a pinta de terminar. Si la dejaba hablar un segundo m�s, estaba seguro de que sufrir�a un desequilibrio auditivo interno o, a lo mejor, ella se quedar�a sin aliento, caer�a al suelo redonda y se golpear�a la cabeza. En cualquiera de los dos casos, uno de los dos acabar�a herido.
��Se�ora -dijo, aclar�ndose la garganta.
Si lo oy�, no lo demostr�, y sigui� diciendo algo sobre el carruaje que la hab�a llevado hasta su puerta.
��Se�ora -repiti� Phillip, aunque un poco m�s alto, esta vez.
��� pero entonces he� -Levant� la cabeza y lo mir�, parpadeando, con aquellos espectaculares ojos grises. Por un momento, Phillip temi� perder el equilibrio-. �S�? -dijo.
Ahora que ten�a toda su atenci�n, parec�a no recordar qu� quer�a decirle.
��Eh� -dijo-. �Qui�n es usted?
Ella lo mir� fijamente durante unos buenos cinco segundos, con la boca abierta por la sorpresa y, al final, respondi�:
��Eloise Bridgerton, por supuesto.

Eloise estaba casi segura de que estaba hablando demasiado, y sab�a a ciencia cierta que estaba hablando demasiado deprisa, pero es lo que sol�a hacer cuando estaba nerviosa y, aunque presum�a de encontrarse en contadas ocasiones en esa situaci�n, ahora parec�a un momento bastante indicado para explorar aquella emoci�n; adem�s, sir Phillip, suponiendo que el hombre terriblemente corpulento que ten�a delante fuera �l, no era para nada como se hab�a imaginado.
���Usted es Eloise Bridgerton?
Ella lo mir� con cierta irritaci�n.
��Por supuesto. �Qui�n cre�a que era?
��Es que no me lo esperaba.
��Usted mismo me invit� -se�al� ella.
��S�, y usted no respondi� a mi invitaci�n -contest� �l.
Eloise trag� saliva. En eso ten�a raz�n. Y mucha, para ser justos, aunque ella no quer�a serlo. No en ese momento.
��No tuve ocasi�n de hacerlo -respondi� ella, tratando de salirse por la tangente y entonces, cuando por la expresi�n de sir Phillip Eloise comprendi� que necesitaba m�s explicaciones, a�adi�-: Como ya le he dicho antes.
�l se la qued� mirando un buen rato, haci�ndola sentir inc�moda, con esos ojos oscuros e inescrutables, y luego dijo:
��No he entendido ni una palabra de lo que ha dicho.
Eloise not� c�mo se le abr�a la boca por la� �sorpresa? No, era irritaci�n.
���No me estaba escuchando? -le pregunt�.
��Lo intent�.
Eloise apret� los labios.
��Muy bien, perfecto -dijo, contando mentalmente, y en lat�n, hasta cinco antes de a�adir-: Lo siento. Siento haberme presentado aqu� sin avisar. Ha sido un gesto muy maleducado por mi parte.
Phillip se qued� callado tres segundos, Eloise los cont�, y dijo:
��Acepto sus disculpas.
Ella se aclar� la garganta.
��Y, por supuesto -a�adi� �l, tosiendo un poco y mirando si hab�a alguien por all� que pudiera salvarlo de la se�orita Bridgerton-, estoy encantado de que haya venido.
Seguramente, ser�a impertinente decirle que, por su tono de voz, parec�a cualquier cosa menos encantado, as� que Eloise se qued� all� de pie, mir�ndole el p�mulo derecho y pensando qu� podr�a decirle sin insultarlo.
Le pareci� muy mal augurio que a ella, que generalmente siempre ten�a algo que decir en cualquier ocasi�n, no se le ocurriera nada.
Por suerte, sir Phillip evit� que aquel inc�modo silencio adquiriera proporciones monumentales al preguntarle:
���S�lo trae este equipaje?
Eloise se irgui�, encantada de pasar a un tema tan trivial, en comparaci�n con lo de antes.
��S�. En realidad, no� -Se detuvo. �Era necesario explicarle que se hab�a escapado de casa en mitad de la noche? Aquel acto no la dejaba demasiado bien, ni a su familia, de hecho. No sab�a muy bien por qu� pero no quer�a, bajo ning�n concepto, que �l supiera que se hab�a escapado de casa. Ten�a la sensaci�n de que, si se enteraba, la har�a subir al carruaje y la devolver�a a Londres de inmediato. Y, aunque su encuentro con sir Phillip no hab�a sido lo rom�ntico y precioso que ella se hab�a imaginado, todav�a no estaba preparada para abandonar.
Sobre todo, si eso significaba volver a casa con el rabo entre las piernas.
��S�, es todo lo que he tra�do -dijo, con convicci�n.
��Bien. Yo, eh� -Phillip volvi� a mirar a su alrededor, un poco desesperado, algo que a Eloise no le pareci� nada halagador-. �Gunning! -grit�.
El mayordomo apareci� tan deprisa que deb�a de estar escuch�ndolos detr�s de alguna puerta.
���Me ha llamado, se�or?
��Tendremos que� eh� preparar una habitaci�n para la se�orita Bridgerton.
��Ya lo he hecho, se�or -respondi� Gunning.
Sir Phillip se sonroj� un poco.
��Muy bien -gru��-. La se�orita se quedar� con nosotros� -dijo, mir�ndola con recelo.
��Quince d�as -respondi� ella, con la esperanza de que le pareciera bien.
��Quince d�as -repiti� sir Phillip, como si el mayordomo no la hubiera escuchado-. Haremos todo lo que est� en nuestras manos para que est� como en su casa, por supuesto.
��Por supuesto, se�or -asinti� el mayordomo.
��Bien -dijo sir Phillip, que todav�a estaba un poco inc�modo con toda aquella situaci�n. Bueno, en realidad, no estaba inc�modo, estaba harto, que todav�a era peor.
Eloise estaba muy decepcionada. Ella se hab�a imaginado a un hombre encantador, un poco como su hermano Colin, que ten�a aquella elegante sonrisa y siempre sab�a qu� decir en cada situaci�n, por extra�a que fuera.
Sir Phillip, en cambio, parec�a que preferir�a estar en cualquier otro lugar, algo que a Eloise no le hizo mucha gracia, teniendo en cuenta que ella estaba a su lado. Y lo que era peor: se supon�a que deber�a hacer un esfuerzo por conocerla y decidir si ser�a una buena esposa para �l.
Pues ya pod�a hacerlo, y grande, porque si era cierto aquello que dec�an de que las primeras impresiones son las buenas, Eloise dudaba que pudiera aceptarlo como marido.
Le sonri�, aunque con los dientes apretados.
���Le apetece sentarse? -pregunt� �l, de repente.
��Ser�a un placer, gracias.
Phillip mir� a su alrededor, perdido, y Eloise tuvo la sensaci�n de que no conoc�a su propia casa.
��Por aqu� -dijo, al final, dirigi�ndose hacia la puerta que hab�a al final del pasillo-. En el sal�n.
Gunning tosi�.
Sir Phillip lo mir� e hizo una mueca.
���Quiere que prepare unos refrescos, se�or? -le pregunt� el mayordomo, muy servicial.
��Eh, s�, por supuesto -respondi� sir Phillip, aclar�ndose la garganta-. Por supuesto. Eh, quiz�s�
���Una bandeja de t�, quiz�s? -sugiri� Gunning-. �Con pastas?
��Excelente -dijo sir Phillip, entre dientes.
��O quiz�, si la se�orita Bridgerton tiene hambre -continu� el mayordomo-, la cocinera podr�a preparar un desayuno m�s consistente.
Sir Phillip mir� a Eloise.
��Un t� con pastas ser� suficiente -dijo ella aunque, en realidad, s� que ten�a hambre.
Dej� que sir Phillip la tomara del brazo y la acompa�ara hasta el sal�n, donde se sent� en un sof� tapizado con seda de rayas azules. La sala estaba muy limpia, pero los muebles eran muy viejos. Toda la casa estaba un poco dejada, como si el due�o estuviera arruinado o no le importara.
Pens� que la segunda opci�n ser�a la adecuada en este caso. Supuso que era posible que sir Phillip tuviera poco dinero, pero las tierras eran excelentes y, al llegar, hab�a visto el invernadero, y estaba en excelentes condiciones. Teniendo en cuenta que sir Phillip era bot�nico, era l�gico que se preocupara m�s por cuidar su lugar de trabajo que no la casa.
Estaba claro que necesitaba una esposa.
Ella cruz� las manos en el regazo, y vio c�mo �l se sentaba delante de ella en una silla que, obviamente, estaba pensada para alguien m�s menudo que �l.
Estaba muy inc�modo y Eloise sab�a, porque ten�a los suficientes hermanos para saberlo, que lo que verdaderamente le apetec�a en ese momento era maldecir en voz alta, pero ella pens� que era culpa de �l por haberse sentado en esa silla, as� que le sonri�, con la esperanza que eso lo invitara a abrir la conversaci�n.
�l se aclar� la garganta.
Ella se inclin� hacia delante.
�l se volvi� a aclarar la garganta.
Ella tosi�.
�l se aclar� la garganta por tercera vez.
���Quiere un poco de t�? -pregunt� ella, al final, incapaz de escuchar un �ejem� m�s.
�l la mir�, agradecido, aunque Eloise no sab�a si era por el ofrecimiento o por haber roto el silencio.
��S� -dijo-. Me encantar�a.
Eloise abri� la boca para responder, pero entonces record� que estaba en su casa y que no ten�a por qu� ofrecerle t� al due�o de la casa. Y �l tambi�n deber�a haberlo recordado.
��Bien -dijo ella-. Bueno, estoy segura que lo traer�n enseguida.
��Claro -asinti� �l, movi�ndose inc�modo en aquella silla.
��Siento haber venido sin avisarle -murmur� ella, aunque sab�a que ya lo hab�a dicho; pero alguien ten�a que decir algo. Quiz� sir Phillip estaba acostumbrado a los largos silencios, pero Eloise no y sent�a la necesidad de llenarlos todos.
��No se preocupe -dijo �l.
��S� que me preocupo -respondi� ella-. He sido muy desconsiderada, y le pido disculpas.
�l se qued� un poco sorprendido por tanta sinceridad.
��Gracias -murmur�-. No pasa nada, se lo garantizo. S�lo es que me ha�
���Sorprendido? -sugiri� ella.
��S�.
Eloise asinti�.
��S�, bueno, le habr�a pasado a cualquiera. Deber�a haberlo pensado y de verdad le prometo que lamento mucho las molestias.
Sir Phillip abri� la boca para responder, pero luego la cerr� y mir� por la ventana.
��Hace un d�a muy bonito -dijo.
��S�, es verdad -asinti� Eloise, aunque le pareci� un comentario bastante obvio.
�l se encogi� de hombros.
��Sin embargo, supongo que por la noche llover�.
Eloise no supo c�mo responder a eso, as� que se limit� a asentir, estudi�ndolo de reojo mientras �l segu�a mirando por la ventana. Era m�s grande de lo que se hab�a imaginado, con un aspecto m�s tosco, menos urbano. Las cartas eran encantadoras y ella se lo hab�a imaginado m�s� dulce. M�s delgado, quiz�. Relleno no, pero quiz� no tan musculoso. Parec�a como si trabajara de campesino, y m�s con aquellos pantalones viejos y la camisa, sin corbata. Y, aunque en las cartas le hab�a dicho que ten�a el pelo casta�o, ella siempre se lo hab�a imaginado de un rubio oscuro, como los poetas (no sab�a por qu�, pero as� es como se imaginaba a los poetas, rubios). Pero era como se lo hab�a descrito: casta�o, casta�o oscuro; de hecho, era casi negro, con una onda rebelde. Ten�a los ojos oscuros, casi del mismo tono que el pelo, tan oscuros que resultaba dif�cil saber qu� estaba pensando.
Eloise frunci� el ce�o. Odiaba a la gente a la que no pod�a ver con transparencia al instante.
���Ha viajado toda la noche? -pregunt� �l, con educaci�n.
��S�.
��Debe estar agotada.
Ella asinti�.
��Un poco.
�l se levant�, alargando una mano hacia la puerta.
��Quiz� prefiera descansar. No me gustar�a entretenerla aqu� y quitarle horas de reposo.
Eloise estaba exhausta, pero tambi�n estaba hambrienta.
��Primero comer� un poco -dijo-, y luego aceptar� encantada su hospitalidad y subir� a descansar un rato.
�l asinti� y volvi� a sentarse, intentando hacer encajar su cuerpo en aquella diminuta silla pero, al final, dijo algo entre dientes, se gir� hacia ella y con un �Disculpe�, se sent� en otra silla.
��Le ruego que me disculpe -le dijo, cuando estuvo aposentado de nuevo en una silla m�s grande.
Eloise asinti�, pregunt�ndose cu�ndo se hab�a visto en una situaci�n m�s extra�a que aquella.
Sir Phillip se aclar� la garganta.
��Eh, �ha tenido buen viaje?
��S� -respondi� ella, d�ndole algunos puntos por, como m�nimo, intentar establecer una conversaci�n. Un buen intento se merec�a otro, as� que hizo su contribuci�n diciendo-: Tiene una casa preciosa.
Phillip arque� una ceja, d�ndole a entender que no se cre�a ese falso halago ni por un segundo.
��Los jardines son preciosos -se apresur� a a�adir ella. �Qui�n habr�a pensado que ese hombre sabr�a perfectamente que ten�a la casa muy dejada? Los hombres nunca se daban cuenta de esas cosas.
��Gracias -dijo-. Como le dije, soy bot�nico y paso gran parte del d�a trabajando en el invernadero.
���Ten�a planeado trabajar fuera hoy?
�l asinti�.
Eloise le sonri�.
��Siento haberle desbaratado los planes.
��No pasa nada, se lo aseguro.
��Pero�
��No tiene que volver a disculparse -la interrumpi� �l-. Por nada.
Y entonces se produjo otro inc�modo silencio, mientras ambos miraban la puerta, esperando que Gunning regresara con una tabla de salvaci�n en forma de bandeja de t�.
Eloise empez� a golpear el asiento del sof� con los dedos de un modo que hubiera horrorizado a su madre, porque era de muy mala educaci�n. Mir� a sir Phillip y se alegr� de ver que estaba haciendo lo mismo. Entonces �l vio que lo estaba mirando y, lanz�ndole una mirada a la mano nerviosa, dibuj� una sonrisa entre irritada y nerviosa.
Eloise se qued� quieta de inmediato.
Lo mir�, rog�ndole, casi implor�ndole en silencio que dijera algo. Lo que fuera.
Pero �l no dijo nada.
Aquello la estaba matando. Ten�a que decir algo. Aquella situaci�n no era natural. Era horrible. Se supone que la gente tiene que hablar. Aquello era�
Abri� la boca, presa de una desesperaci�n que no entend�a demasiado.
��Yo�
Sin embargo, antes de que pudiera continuar con una frase que se hubiera inventado sobre la marcha, se escuch� un grito espeluznante.
Eloise se puso de pie de un salto.
���Qu� ha sido�?
��Mis hijos -dijo sir Phillip, suspirando, desesperado.
���Tiene hijos?
Vio que ella estaba de pie y se levant�.
��Por supuesto.
Ella lo mir� boquiabierta.
��Nunca dijo que tuviera hijos.
�l entrecerr� los ojos.
���Es que eso supone alg�n problema? -le pregunt�, con contundencia.
���Claro que no! -exclam� ella, a la defensiva-. Me encantan los ni�os. Tengo m�s sobrinos que dedos en las manos y le aseguro que soy su t�a favorita. Pero eso no es excusa; jam�s lo mencion�.
��Eso es imposible -respondi� �l, agitando la cabeza-. Debi� pasarlo por alto.
Eloise levant� la barbilla tan bruscamente que fue una sorpresa que no se rompiera el cuello.
��Le aseguro -dijo, con altaner�a-, que no es algo que habr�a pasado por alto.
�l se encogi� de hombros, ignorando sus protestas.
��Jam�s los mencion� -dijo-, y puedo demostrarlo.
Sir Phillip se cruz� de brazos, mir�ndola con incredulidad.
Ella se fue hacia la puerta.
���D�nde est� mi maleta?
��Supongo que donde la dej� -dijo �l, observ�ndola con condescendencia-. O quiz�s est� en su habitaci�n. Mis empleados no son tan descuidados.
Ella se gir� hacia �l con el ce�o fruncido.
��Tengo todas y cada una de sus cartas y le puedo asegurar que en ninguna de ellas aparecen las palabras �mis hijos�.
Phillip la mir�, sorprendido.
���Guarda todas mis cartas?
��Claro. �Es que acaso usted no guarda las m�as?
�l parpade�.
��Eh�
Ella dio un grito ahogado.
���No las guarda?
Phillip jam�s hab�a entendido a las mujeres y, casi siempre, estaba decidido a olvidarse de cualquier explicaci�n m�dica y declararlas otra especie distinta a los hombres. Era plenamente consciente de que casi nunca sab�a qu� decirles, pero hasta �l se hab�a dado cuenta que esta vez estaba perdido.
��Estoy seguro de que tengo algunas -dijo.
Eloise apret� la mand�bula, enfadada.
��Casi todas, en realidad -a�adi� �l.
Parec�a que ella se hab�a amotinado. Sir Phillip descubri�, sorprendido, que era una mujer con una voluntad formidable.
��No es que las haya tirado a la basura -a�adi�, en un intento por salir de aquel pozo en el que �l mismo se hab�a metido-. Lo que pasa es que no estoy seguro de d�nde las dej�.
Observ�, maravillado, c�mo Eloise controlaba su rabia y espiraba. Sin embargo, sus ojos segu�an siendo como una tormenta gris.
��Est� bien -dijo ella-. Adem�s, tampoco tiene tanta importancia.
Justo lo que �l pensaba, aunque fue lo suficientemente inteligente como para no decirlo en voz alta.
Adem�s, por el tono de voz, qued� claro que, para ella, s� que ten�a importancia. Y mucha.
Se escuch� otro grito, aunque esta vez lo sigui� un estr�pito. Phillip hizo una mueca. Hab�a sonado a un mueble cayendo al suelo.
Eloise mir� hacia el techo, como si esperara que el yeso fuera a caerles en la cabeza en cualquier momento.
���No deber�a subir a ver qu� pasa? -le pregunt� a sir Phillip.
Deber�a, pero no le apetec�a lo m�s m�nimo. Cuando los gemelos estaban fuera de control, nadie pod�a detenerlos aunque eso, pens� Phillip, era la definici�n de �fuera de control�. A su parecer, normalmente era m�s f�cil dejarlos correr como locos por la casa hasta que ca�an rendidos, algo que no tardaban mucho en hacer, e intentar hablar con ellos entonces. Posiblemente, no era lo correcto, y seguro que ning�n padre lo hubiera recomendado, pero un hombre solo ten�a un l�mite para tratar con dos gemelos de ocho a�os y se tem�a que �l lo hab�a alcanzado hac�a seis meses.
���Sir Phillip? -insisti� Eloise.
�l suspir� con fuerza.
��S�, tiene raz�n. Por supuesto. -No le conven�a parecer un padre despreocupado por sus hijos a los ojos de la se�orita Bridgerton, a quien estaba intentando cortejar, con cierta torpeza, y convencer de que se convirtiera en madrastra de aquellos dos demonios que ahora mismo estaban destrozando la casa-. Si me disculpa -dijo, asintiendo levemente antes de salir al pasillo.
���Oliver! -exclam�-. �Amanda!
No estaba seguro, pero le pareci� o�r a la se�orita Bridgerton soltar una risita horrorizada.
Lo invadi� una oleada de irritaci�n y la mir�, aunque sab�a que no deb�a hacerlo. Supuso que ella cre�a que podr�a manejarlos mejor.
Fue hacia las escaleras y volvi� a gritar el nombre de los gemelos. Por otro lado, a lo mejor no deber�a ser tan severo. Ten�a la esperanza, o mejor dicho, rezaba fervientemente para que Eloise Bridgerton pudiera manejarlos mejor que �l.
Dios Santo, si era capaz de ense�arles a comportarse, juraba besar el suelo que pisara esa mujer tres veces al d�a.
Oliver y Amanda aparecieron en el descansillo de las escaleras y siguieron bajando hasta el vest�bulo, mirando a su padre sin un �pice de arrepentimiento.
���Qu� ha sido todo eso? -les pregunt� Phillip.
���Qu� ha sido todo el qu�? -respondi� Oliver con descaro.
��Esos gritos -dijo Phillip.
��Ha sido Amanda -respondi� Oliver.
��S�, he sido yo -asinti� ella.
Phillip esper� una explicaci�n m�s elaborada, pero cuando vio que aquello era todo lo que ten�an que decir, a�adi�:
���Y por qu� gritabas?
��Hab�a una rana -dijo ella.
��Una rana.
Ella asinti�.
��S�. En mi cama.
��Entiendo -dijo Phillip-. �Y alguien tiene alguna idea de c�mo pudo llegar all�?
��La puse yo -respondi� la ni�a.
Phillip estaba mirando a Oliver, a quien le hab�a hecho la pregunta, y se gir� hacia su hija.
���Pusiste una rana en tu propia cama?
Ella asinti�.
�Por qu�? �Por qu�? �Por qu�?
Se aclar� la garganta.
���Por qu�?
La ni�a encogi� los hombros.
��Porque quise.
Phillip not� que hab�a echado la cabeza hacia delante, incr�dulo.
���Porque quisiste?
��S�.
���Quisiste poner una rana en tu cama?
��Intentaba criar renacuajos -le explic� la ni�a.
���En tu cama?
��Me pareci� un lugar bastante c�lido y c�modo.
��Y yo le ayud� -a�adi� Oliver.
��De eso no me cabe ninguna duda -dijo Phillip, muy enfadado-. Pero �por qu� gritaste?
��Yo no grit� -dijo Oliver, indignado-. Fue Amanda.
���Se lo estaba preguntando a Amanda! -exclam� Phillip, a punto de levantar los brazos, darse por vencido y refugiarse en su invernadero.
��Me estabas mirando a m�, padre -dijo Oliver. Y entonces, como si su padre fuera tonto y no lo hubiera entendido, a�adi�-: Cuando has hecho la pregunta.
Phillip respir� hondo e intent� poner cara de paciencia, o al menos eso esperaba, y se gir� hacia Amanda.
��Dime, Amanda, �por qu� gritaste?
Ella encogi� los hombros.
��Olvid� que la hab�a dejado all�.
���Cre� que se iba a morir! -a�adi� Oliver, con gran dramatismo.
Phillip decidi� que era mejor no seguir por ah�. Se cruz� de brazos y lanz� una severa mirada a sus hijos.
��Cre�a que hab�amos dicho que nada de ranas en casa.
��No -dijo Oliver, asintiendo con vehemencia hacia su hermana-. Dijiste que nada de sapos.
���No quiero ning�n tipo de anfibio en casa! -exclam� Phillip.
��Pero �y si se est� muriendo? -pregunt� Amanda, con esos preciosos ojos azules llenos de l�grimas.
��Tampoco.
��Pero�
��Lo cuid�is fuera.
��Pero �y si hace fr�o y nieva y lo �nico que necesitan son mis cuidados y una cama caliente dentro de casa?
��Las ranas pueden soportar el fr�o y la nieve -respondi� Phillip-. Por eso son anfibios.
��Pero �y si�?
���No! -grit� �l-. �Nada de ranas, sapos, grillos, saltamontes o cualquier otro animal dentro de casa!
Amanda, de repente, parec�a muy alterada.
��Pero, pero, pero�
Phillip suspir�. Jam�s sab�a qu� decirles a sus hijos y ahora parec�a que su hija se iba a diluir en una piscina de l�grimas.
��Por el amor de� -Se detuvo a tiempo y se tranquiliz� un poco-. �Qu� te pasa, Amanda?
La ni�a respiraba entrecortadamente y, entonces, empez� a sollozar.
���Y Besie?
Phillip movi� los brazos a su alrededor y no encontr� ninguna pared en la que apoyarse.
��Naturalmente -dijo-, no estaba incluyendo a nuestro querido spaniel.
��Pues podr�as haberlo dicho -dijo Amanda, entre sollozos, aunque ahora parec�a sorprendente y sospechosamente recuperada-. Me has asustado mucho.
Phillip apret� los dientes.
��Siento mucho haberte asustado.
Ella baj� la cabeza como si fuera una reina.
Phillip refunfu�� en voz baja. �Desde cu�ndo eran ellos los que llevaban la voz cantante en una conversaci�n? Seguro que un hombre de su tama�o y su inteligencia, al menos le gustaba creerlo, deber�a ser capaz de manejar a dos cr�os de ocho a�os.
Pero no era as� porque, una vez m�s, y a pesar de sus buenas intenciones, hab�a perdido el control de la conversaci�n y hab�a acabado pidi�ndoles perd�n.
Nada le hac�a sentirse m�s fracasado como padre.
��Est� bien -dijo, con ganas de acabar con aquello-. Marcharos, tengo cosas que hacer.
Los ni�os se quedaron all�, de pie, mir�ndolo con los ojos muy abiertos.
���Todo el d�a? -pregunt� Oliver, al final.
���Todo el d�a? -repiti� Phillip. �De qu� diablos estaba hablando?
���Vas a hacer cosas todo el d�a? -aclar� Oliver.
��S� -respondi� Phillip, muy seco.
���Y si fu�ramos a dar un paseo por el bosque? -propuso Amanda.
��No puedo -respondi� Phillip, aunque una parte de �l s� que quer�a. Sin embargo, los ni�os lo sacaban de quicio y le hac�an perder los nervios, y nada lo aterrorizaba m�s que eso.
��Podr�amos ayudarte en el invernadero -dijo Oliver.
S�, claro. Ayudarle a destrozarlo.
��No -dijo Phillip. Sinceramente, si le arruinaban el trabajo, dudaba que pudiera contenerse.
��Pero�
��No puedo -dijo, con un tono de voz que incluso �l odi�.
��Pero�
���A qui�n tenemos aqu�? -pregunt� una voz detr�s de Phillip.
Se gir�. Era Eloise Bridgerton, metiendo las narices en un asunto que no le incumb�a, y eso despu�s de haberse presentado en su casa sin avisar.
���Perd�n? -dijo �l, sin preocuparse por ocultar su indignaci�n.
Ella lo ignor� y mir� a los gemelos.
���Y vosotros quienes sois? -les pregunt�.
���Qui�n es usted? -le pregunt� Oliver.
Amanda entrecerr� los ojos.
Phillip se permiti� la primera sonrisa sincera de la ma�ana y cruz� los brazos. �S�, veamos qu� tal se las apa�a la se�orita Bridgerton.�
��Soy la se�orita Bridgerton -dijo.
��No ser� la nueva institutriz, �verdad? -pregunt� Oliver, en un tono casi envenenado.
���Cielos, no! -respondi� ella-. �Qu� le pas� a la �ltima?
Phillip tosi�. Muy fuerte.
Los gemelos captaron la indirecta.
��Eh, nada -dijo Oliver.
La se�orita Bridgerton no se dej� enga�ar por ese aire de inocencia, aunque decidi� no insistir m�s en el tema de la institutriz.
��Soy vuestra invitada -dijo.
Los gemelos se quedaron callados un momento, pensando, hasta que Amanda dijo:
��No queremos invitados.
Y Oliver a�adi�:
��No necesitamos invitados.
���Ni�os! -interrumpi� Phillip que, aunque no le apetec�a demasiado ponerse del lado de la se�orita Bridgerton, despu�s de lo entrometida que hab�a sido, sab�a que no ten�a otra opci�n. No pod�a permitir que sus hijos fueran tan maleducados.
Los ni�os se cruzaron de brazos al mismo tiempo y se quedaron mirando fijamente a la se�orita Bridgerton.
��Ya est� bien -dijo Phillip-. Disculpaos con la se�orita Bridgerton.
Pero no dijeron nada.
���Ahora! -grit� Phillip.
��Lo sentimos -dijeron, entre dientes, aunque s�lo un tonto se lo hubiera cre�do.
��Muy bien. Volved a vuestras habitaciones -les mand� Phillip.
Los dos empezaron a subir las escaleras como dos orgullosos soldados, con la cabeza bien alta. Habr�a quedado muy impresionante si Amanda no se hubiera girado y hubiera sacado la lengua.
���Amanda! -exclam� Phillip, haciendo adem�n de ir a buscarla.
Pero la ni�a desapareci�, veloz como un zorro.
Phillip tuvo que respirar hondo varias veces, con los pu�os cerrados y temblorosos. Le gustar�a que, por una vez, �s�lo una!, sus hijos se portaran bien, no respondieran a una pregunta con otra pregunta, fueran educados con los invitados, no sacaran la lengua, no�
Por una vez, le gustar�a sentir que era un buen padre, que sab�a lo que estaba haciendo.
Y le gustar�a no levantar la voz. Odiaba levantar la voz, odiaba la mirada de terror que reconoc�a en los ojos de sus hijos.
Odiaba los recuerdos que le tra�a a la memoria.
���Sir Phillip?
La se�orita Bridgerton. Maldita sea, casi hab�a olvidado que estaba all�. Se gir�.
���S�? -pregunt�, mortificado por la idea de que aquella se�orita hubiera presenciado su humillaci�n. Algo que, por supuesto, le hac�a estar enfadado con ella.
��Su mayordomo ha tra�do la bandeja de t� -dijo ella, invit�ndolo a acompa�arla al sal�n.
�l la mir� y asinti�. Necesitaba salir de all�. Alejarse de sus hijos y de la mujer que hab�a presenciado lo mal padre que era. Hab�a empezado a llover, pero no le importaba.
��Espero que le guste el desayuno -dijo-. La ver� cuando haya descansado.
Y, despu�s, sali� a toda prisa de casa y se fue al invernadero donde podr�a estar solo con las plantas, que no hablaban, ni se portaban mal, ni se entromet�an en sus asuntos.
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��y ver�s por qu� no pod�a aceptar su proposici�n. Era demasiado grosero y siempre estaba de un humor de perros. Me gustar�a casarme con un hombre refinado y considerado que me tratara como a una reina. O, al menos, como a una princesa. Estar�s de acuerdo conmigo que lo que pido no es descabellado.�

Eloise Bridgerton a su mejor amiga,
Penelope Featherington, en una carta enviada
por mensajero despu�s que Eloise recibiera
su primera proposici�n de matrimonio.

Por la tarde, Eloise estaba casi segura de que hab�a cometido un error.
Y, en realidad, el �nico motivo por el que estaba �casi� segura era porque lo �nico que detestaba m�s que cometer errores era reconocerlo. De modo que se oblig� a s� misma a morderse la lengua y hacer ver que quiz�s, al final, aquella desagradable situaci�n saliera bien.
Cuando sir Phillip se hab�a marchado con un escueto �disfrute del desayuno�, la hab�a dejado de piedra, incluso boquiabierta. Hab�a cruzado Inglaterra, animada por su invitaci�n a visitarlo, y �l la hab�a dejado sola en el sal�n cuando apenas hab�a pasado media hora de su llegada.
No esperaba que se enamorara de ella a primera vista y cayera rendido a sus pies, profes�ndole eterna devoci�n, aunque s� que esperaba algo m�s que un ��Qui�n es usted?� y un �disfrute del desayuno�.
Aunque quiz� s� que hab�a esperado que se enamorara de ella a primera vista. Hab�a construido un precioso sue�o alrededor de la imagen de ese hombre, una imagen que ahora sab�a que era falsa. Hab�a dejado que su mente lo convirtiera en el hombre perfecto y era muy doloroso ver que no s�lo no era perfecto sino que rozaba lo desastroso.
Y lo peor era que la �nica culpable era ella. En las cartas, sir Phillip jam�s hab�a mentido, aunque ella cre�a que deber�a haberle dicho que ten�a hijos, sobre todo antes de proponerle matrimonio.
Sus sue�os se hab�an quedado en eso, sue�os. Ilusiones inventadas. Si no era lo que esperaba, la �nica culpable era ella porque esperaba algo que no exist�a.
Y deber�a haberse dado cuenta.
Adem�s, tampoco parec�a muy buen padre y quiz�s eso era lo peor que Eloise pod�a pensar de alguien.
No, no era justo. En ese aspecto, no pod�a juzgarlo tan deprisa. Los ni�os no parec�an maltratados o desnutridos pero, obviamente, sir Phillip no ten�a ni idea de c�mo manejarlos. Por la ma�ana, lo hab�a hecho todo mal y, a juzgar por el comportamiento de los ni�os, estaba claro que la relaci�n con su padre era, como mucho, distante.
Por el amor de Dios, pr�cticamente le hab�an rogado que pasara el d�a con ellos. Un ni�o que recibiera la atenci�n necesaria por parte de su padre, jam�s se comportar�a as�. Eloise y sus hermanos se hab�an pasado gran parte de su infancia intentando evitar a sus padres, porque as� pod�an hacer travesuras.
Su padre era estupendo. A pesar de que Eloise s�lo ten�a siete a�os cuando muri�, lo recordaba muy bien; recordaba las historias que les explicaba antes de acostarse durante aquellas excursiones que hac�an por las campi�as de Kent. A veces, iban todos los Bridgerton en fila y, otras, s�lo era uno el que ten�a la suerte de pasar un buen rato con su padre.
Estaba segura que si no le hubiera sugerido a sir Phillip que averiguara por qu� los ni�os estaban gritando y tirando muebles al suelo, habr�a dejado que se las arreglaran solos. O, mejor dicho, habr�a dejado que lo solucionara otra persona. Hacia el final de la conversaci�n, hab�a quedado m�s que claro que el �nico objetivo de sir Phillip en esta vida era evitar a sus hijos.
Y Eloise no lo aprobaba en absoluto.
Aunque le dol�an todos los huesos del cuerpo, se oblig� a levantarse de la cama. Cada vez que se tend�a, sent�a una opresi�n muy extra�a en los pulmones y notaba que estaba en la antesala no s�lo de las l�grimas sino de aquellos sollozos que la sacud�an de la cabeza a los pies. Si no se levantaba y hac�a algo, no iba a poder contenerse.
Y, si empezaba a llorar, ser�a incapaz de recuperar la compostura.
Abri� la ventana, a pesar de que segu�a estando nublado y llov�a. No hac�a viento, as� que el agua no entrar�a en la habitaci�n, y lo que realmente necesitaba en aquel momento era un poco de aire fresco. Seguro que el fr�o en la cara no la ayudaba a sentirse mejor, pero tampoco la har�a sentirse peor.
Desde la ventana, pod�a ver el invernadero de sir Phillip. Supuso que deb�a estar all�, ya que no lo hab�a vuelto a escuchar pegar gritos por la casa. El calor de dentro hab�a empa�ado el cristal y s�lo ve�a una espesa cortina verde; deb�an ser sus queridas plantas. �Qu� clase de hombre prefer�a las plantas a las personas? Lo que quedaba claro es que no era amante de las buenas conversaciones.
Sinti� que, de repente, le pesaban los hombros. Ella se hab�a pasado la mitad de su vida buscando buenas conversaciones.
Adem�s, si era un ermita�o, �por qu� hab�a contestado a sus cartas? Se hab�a esforzado tanto como ella en mantener la correspondencia. Sin mencionar la proposici�n de matrimonio, claro. Si no quer�a compa��a, no deber�a haberla invitado.
Respir� aquel aire tan puro unas cuantas veces y se oblig� a erguir la espalda. No sab�a qu� se supon�a que ten�a que hacer en todo el d�a. Hab�a dormido la siesta y el misterio pronto hab�a vencido al cansancio. Sin embargo, nadie hab�a ido a informarla de la hora del almuerzo o de cualquier otra actividad que pudiera afectarle, como invitada.
Si se quedaba en aquella habitaci�n sosa y con corrientes de aire, se volver�a loca. O, como m�nimo, se echar�a a llorar hasta perder la conciencia, que era algo que no soportaba en los dem�s y le horrorizaba imaginar que pudiera acabar as�.
No hab�a ning�n motivo que le impidiera explorar la casa, �verdad? Y, con suerte, a lo mejor encontraba algo de comer por el camino. Por la ma�ana, se hab�a comido las cuatro magdalenas que hab�an tra�do con el t�, con toda la mantequilla y mermelada posibles, sin parecer una glotona pero, a�n as�, segu�a estando hambrienta. A estas alturas, sab�a que ser�a capaz de golpear a cualquiera a cambio de un s�ndwich de jam�n.
Se cambi� y se puso un vestido de muselina color melocot�n que era muy bonito y femenino, y nada recargado. Y, lo m�s importante, era f�cil de quitar y poner, algo a favor cuando una se hab�a escapado de casa sin una doncella.
Se mir� en el espejo y vio que estaba presentable, aunque no fuera la viva imagen de la belleza deslumbrante, y abri� la puerta de la habitaci�n.
Y all� se encontr� con los gemelos Crane, que parec�a que llevaban horas en el suelo, esper�ndola.
��Buenos d�as -dijo Eloise, mientras los ni�os se levantaban-. Sois muy amables al venir a darme la bienvenida.
��No hemos venido a darle la bienvenida -respondi� Amanda, quej�ndose cuando Oliver le clav� un codazo en las costillas.
���Ah, no? -pregunt� Eloise, fingiendo estar sorprendida-. Entonces, hab�is venido a acompa�arme hasta el comedor, �verdad? La verdad es que tengo un poco de hambre.
��No -dijo Oliver, cruz�ndose de brazos.
���Ni siquiera eso? -pregunt� Eloise-. Dejad que lo adivine. Hab�is venido para que vaya a vuestra habitaci�n y me ense��is vuestros juguetes.
��No -respondieron los dos, al un�sono.
��Entonces, ser� que quer�is ense�arme la casa. Es bastante grande y quiz� me pierda.
��No.
���No? No querr�is que me pierda, �verdad?
��No -dijo Amanda-. Quiero decir, �s�!
Eloise hizo ver que no la entend�a.
���Quieres que me pierda?
Amanda asinti�. Oliver se limit� a tensar los brazos y mirarla en silencio.
��Hmmm. Todo esto es muy interesante, pero no explica vuestra presencia junto a mi puerta, �no cre�is? Seguro que, si me acompa��is, no me perder�.
Los ni�os abrieron la boca, sorprendidos.
��Conoc�is la casa, �verdad?
��Claro -dijo Oliver.
Y Amanda a�adi�:
��No somos beb�s.
��No, ya lo veo -dijo Eloise, asintiendo-. Los beb�s no tendr�an permiso para esperarme solos junto a la puerta de mi habitaci�n. Estar�an demasiado ocupados con los pa�ales, los biberones y todas esas cosas.
Ellos no dijeron nada.
���Vuestro padre sabe que est�is aqu�?
��Est� ocupado.
��Muy ocupado.
��Es un hombre muy ocupado.
��Demasiado ocupado para usted.
Eloise los mir� y escuch� sus veloces intervenciones, desvivi�ndose por demostrar lo ocupado que estaba sir Phillip.
���Est�is intentando decirme que vuestro padre est� ocupado? -les pregunt�.
Los ni�os la miraron, desconcertados por la tranquilidad que demostraba, y entonces asintieron.
��Pero eso no explica vuestra presencia aqu� -dijo Eloise, divertida-. Porque no creo que vuestro padre os haya enviado en su lugar. -Esper� a que agitaran la cabeza, y luego a�adi�-: A menos que� �ya s�! -exclam�, muy emocionada, sonriendo para sus adentros por su actitud. Ten�a nueve sobrinos. Sab�a perfectamente c�mo hablar a los ni�os-. Hab�is venido a decirme que ten�is poderes m�gicos y pod�is predecir el tiempo.
��No -dijeron los dos, aunque Eloise escuch� una risita.
���No? Pues es una l�stima porque esta llovizna constante es terrible, �no os parece?
��No -respondi� Amanda, con energ�a-. A nuestro padre le gusta la lluvia, y a nosotros tambi�n.
���Le gusta la lluvia? -pregunt� Eloise, sorprendida-. �Qu� extra�o!
��Para nada -intervino Oliver, a la defensiva-. Nuestro padre no es extra�o. Es perfecto. Y no hable mal de �l.
��No lo he hecho -respondi� Eloise, que no entend�a muy bien qu� estaba pasando.
Al principio, hab�a pensado que los ni�os estaban delante de su puerta para asustarla. Seguramente, habr�an escuchado que su padre quer�a casarse con ella y no quer�an ni o�r hablar de tener una madrastra, sobre todo despu�s de las historias de la colecci�n de pobres institutrices que hab�an llegado y se hab�an marchado asustadas que le hab�a explicado la sirvienta.
Sin embargo, si no quer�an una madrastra, �no intentar�an hacerle creer que su padre no era perfecto? Si quer�an que se fuera, �por qu� no intentaban convencerla de que sir Phillip era un candidato horrible para el matrimonio?
��Os aseguro que no tengo nada en contra de ninguno de vosotros -les dijo-. De hecho, apenas conozco a vuestro padre.
��Si hace que nuestro padre se ponga triste, la� la�
Eloise observ� c�mo el pobre chico se sonrojaba de la frustraci�n mientras buscaba las palabras adecuadas y el valor para decirlas. Lenta y cuidadosamente, Eloise se agach� a su lado hasta que sus caras estuvieron a la misma altura. Entonces, dijo:
��Oliver, te prometo que no he venido a entristecer a tu padre. -El ni�o no dijo nada, as� que Eloise mir� a su hermana-. �Amanda?
��Tiene que marcharse -dijo la ni�a, con los brazos cruzados con tanta fuerza que ten�a la cara colorada-. No queremos que est� aqu�.
��Pues lo siento pero no me voy a mover de aqu� en, al menos, una semana -les dijo Eloise, con una voz firme. Los ni�os necesitaban comprensi�n, y mucho amor, pero tambi�n necesitaban un poco de disciplina y saber qui�n ten�a la sart�n por el mango.
Y entonces, como surgido de la nada, Oliver se abalanz� sobre ella y la empuj� con todas sus fuerzas.
Y como ella estaba agachada, y ten�a todo el peso apoyado en los dedos de los pies, perdi� el equilibrio, aterriz� sobre el trasero de la forma menos elegante posible y rod� hacia atr�s de tal manera que los gemelos tuvieron una vista privilegiada de su enagua.
��Veamos -dijo, mientras se levantaba y se cruzaba de brazos, mirando a los ni�os desde arriba. Los gemelos hab�an retrocedido un poco y la estaban mirando con una mezcla de regocijo y pavor, como si no se acabaran de creer que uno de ellos se hubiera atrevido a empujarla-. Eso no ha estado bien.
���Va a pegarnos? -pregunt� Oliver. El tono de voz era desafiante, aunque tambi�n hab�a un poco de miedo, como si alguien les hubiera pegado antes.
��Claro que no -respondi� Eloise, de inmediato-. No soy partidaria de pegar a los ni�os. No soy partidaria de pegar a nadie. -�Excepto a los que pegan a los ni�os�, a�adi� para sus adentros.
Los ni�os se quedaron un poco m�s tranquilos al escuchar aquello.
��Sin embargo, debo recordarte que t� me has golpeado primero -dijo.
��La he empujado -la corrigi� Oliver.
Eloise solt� un gemido. Deber�a haber previsto aquella respuesta.
��Si no quieres que la gente te golpee, deber�as predicar con el ejemplo.
��La Regla de Oro -salt� Amanda.
��Exacto -dijo Eloise, con una amplia sonrisa. Dudaba que aquella peque�a lecci�n cambiara el rumbo de sus vidas, pero era agradable pensar que les hab�a dicho algo que los hab�a hecho reflexionar.
��Entonces -dijo Amanda, un poco pensativa-, �no significa eso que deber�a irse a su casa?
El momento de euforia de Eloise desapareci� tan deprisa como hab�a llegado mientras intentaba imaginar qu� l�gica aplicar�a Amanda para explicar que Eloise deb�a volver a Londres.
��Nosotros estamos en nuestra casa -dijo Amanda, excesivamente altanera para ser una ni�a de ocho a�os. O quiz�s aquella altaner�a s�lo se demostraba a los ocho a�os-. As� que usted deber�a estar en la suya.
��Esto no funciona as� -respondi� Eloise, un poco seca.
��S� -dijo Amanda asintiendo-. Trata a los dem�s como quieres que te traten a ti. Nosotros no hemos ido a su casa, as� que usted no deber�a haber venido a la nuestra.
��Eres muy lista, �lo sab�as? -dijo Eloise.
Amanda estaba a punto de asentir, pero el cumplido de Eloise era demasiado sospechoso para aceptarlo.
Eloise se agach�, para ponerse a su altura. Y entonces, con una voz seria y un tanto desafiante, les dijo:
��Pero yo tambi�n.
Los ni�os la miraron con los ojos como platos y la boca abierta porque, obviamente, la persona que ten�an delante era totalmente distinta a los adultos que hab�an conocido hasta ahora.
���Entendido? -les pregunt�, levant�ndose y alisando las arrugas de la falda con las manos. Los ni�os no dijeron nada, as� que ella respondi� por ellos-. Muy bien. Y ahora, �quer�is indicarme d�nde est� el comedor? Estoy hambrienta.
��Tenemos deberes -dijo Oliver.
���De verdad? -pregunt� Eloise, arqueando las cejas-. �Qu� gracioso! Pues ya pod�is daros prisa. Supongo que, despu�s de tanto rato esper�ndome aqu� fuera, deb�is ir un poco retrasados.
���C�mo sabe que�? -La pregunta de Amanda qued� en el aire porque su hermano le clav� un codazo en el costado.
��Tengo siete hermanos -dijo Eloise, porque aunque Oliver no le hab�a dejado terminar la pregunta, cre�a que Amanda se merec�a una respuesta-. Y ya me conozco casi todas estas batallitas.
Sin embargo, mientras los ni�os se alejaban por el pasillo, Eloise se qued� preocupada, mordi�ndose el labio inferior. Ten�a la sensaci�n de que no deber�a haber terminado aquella conversaci�n con un desaf�o. Pr�cticamente, los hab�a retado a sorprenderla.
Y, aunque estaba segura de que no lo conseguir�an porque, despu�s de todo, era una Bridgerton y ten�a m�s fuerza de la que esos dos renacuajos pod�an imaginarse, estaba segura de que lo intentar�an con todas sus fuerzas.
Tembl�. Anguilas en la cama, pelo te�ido con tinta, mermelada en las sillas. Ya lo hab�a sufrido todo, aunque no deseaba volver a pasar por aquello, y menos si los art�fices eran un par de gemelos veinte a�os m�s j�venes que ella.
Suspir� y se pregunt� d�nde se hab�a metido. Ser�a mejor que fuera a buscar a sir Phillip y decidieran si se adaptaban bien el uno al otro o no. Porque, si de verdad se iba a marchar en una o dos semanas y no iba a volver a ver a los Crane nunca m�s, no estaba segura de querer pasar por los ratones, las ara�as y la sal en el bote del az�car.
Su est�mago se quej�. No supo si fue por la menci�n de la sal o del az�car pero necesitaba comer algo. Y cuanto antes mejor, para no darles a tiempo a los gemelos a encontrar una manera de envenenarle la comida.

Phillip sab�a que se hab�a equivocado. Pero es que aquella mujer hab�a aparecido sin avisar dos veces en una sola ma�ana. Si le hubiera avisado que ven�a, se podr�a haber preparado y habr�a pensado unas cuantas cosas po�ticas para decirle. �De verdad cre�a que hab�a escrito todas esas cartas sin pararse a pensar cada palabra? Jam�s le hab�a enviado el primer borrador, a pesar de que siempre usaba su mejor papel, con la esperanza de hacerlo bien a la primera.
�Demonios! Si le hubiera avisado, habr�a podido preparar algo rom�ntico. Como un ramo de flores, y Dios sab�a que si hab�a algo que se le daba bien eran las flores.
Sin embargo, se hab�a presentado en la casa salida de la nada y �l lo hab�a echado todo a perder.
Adem�s, el hecho que la se�orita Eloise Bridgerton no fuera como esperaba tampoco hab�a ayudado demasiado.
Por el amor de Dios, era una solterona de veintiocho a�os. Se supon�a que no deb�a ser atractiva. Incluso ten�a que ser fea y, en cambio�
Bueno, no estaba seguro de c�mo describirla. No era exactamente guapa pero, a�n as�, era despampanante, con ese pelo casta�o grueso y los ojos de ese color gris claro. Era de aquellas mujeres a quienes sus expresiones embellec�an. Sus ojos desprend�an inteligencia y la manera que ten�a de ladear la cabeza demostraba curiosidad. Sus facciones eran �nicas, casi ex�ticas, con esa cara en forma de coraz�n y la amplia sonrisa.
Aunque no es que hubiera podido contemplar demasiado aquella sonrisa. El famoso encanto de sir Phillip ya se hab�a encargado de eso.
Hundi� las manos en un mont�n de tierra h�meda y meti� un pu�ado en un tiesto de arcilla; no lo apret� demasiado para permitir que las ra�ces crecieran de forma �ptima. �Qu� demonios iba a hacer ahora? Hab�a depositado todas sus esperanzas en la imagen que �l se hab�a hecho de Eloise Bridgerton a partir de las cartas que le hab�a escrito durante un a�o. No ten�a tiempo, ni ganas, de cortejar a una posible madre para sus hijos, as� que la idea de hacerlo a trav�s de las cartas le hab�a parecido una idea perfecta, a parte de algo mucho m�s sencillo.
Estaba seguro de que una mujer soltera, que se acercaba a la treintena, estar�a agradecida de recibir una proposici�n de matrimonio. Obviamente, no esperaba que aceptara sin conocerlo, y �l tampoco estaba dispuesto a comprometerse sin conocerla. Pero s� que esperaba encontrarse con una mujer un poco m�s desesperada por casarse.
Y, en cambio, hab�a llegado toda joven, bonita, inteligente y segura de s� misma; por todos los santos, �por qu� iba a querer una mujer as� casarse con alguien a quien no conoc�a? Es m�s, �por qu� iba a ligarse a una vida rural en el rinc�n m�s perdido de Gloucestershire? Phillip no ten�a ni idea de moda, pero incluso �l se hab�a dado cuenta que sus vestidos eran de buena tela y, seguramente, el �ltimo grito en Londres. Seguro que esperaba viajes a Londres, una vida social activa, amigos�
Algo que no iba a encontrar en Romney Hall.
Por lo tanto, parec�a in�til esforzarse en conocerla. No iba a quedarse; esperar lo contrario ser�a una estupidez.
Gru�� y maldijo en voz alta. Ahora tendr�a que cortejar a otra mujer. No, peor. Ahora tendr�a que buscar a otra mujer a quien cortejar, que iba a ser algo tan o m�s dif�cil que cortejarla. Las mujeres de aquella zona ni siquiera se fijaban en �l. Todas las mujeres solteras ten�an referencias de los gemelos y ninguna estaba dispuesta a hacerse cargo de esa responsabilidad.
Hab�a depositado todas sus esperanzas en la se�orita Bridgerton y, al parecer, iba a tener que ir descartando la idea.
Dej� el tiesto en una estanter�a con demasiada fuerza e hizo una mueca cuando el fuerte ruido reson� por todo el invernadero.
Suspir� fuerte y hundi� las manos en un cubo con agua sucia y se las lav�. Por la ma�ana hab�a sido muy maleducado. Estaba bastante enfadado con ella por haberse presentado de aquella manera y porque le hubiera hecho perder el tiempo; bueno, aunque todav�a no lo hab�a hecho, sab�a que se lo har�a perder porque, al parecer, no ten�a la menor intenci�n de coger su maleta esa misma noche y volver por donde hab�a venido.
Sin embargo, eso no justificaba su comportamiento. Ella no ten�a la culpa de que �l no supiera manejar a sus hijos y de que esa impotencia siempre lo pusiera de mal humor.
Se sec� las manos con una toalla que siempre ten�a junto a la puerta, sali� fuera, bajo la lluvia, y se dirigi� hacia la casa. Seguramente, era hora de tomar un tentempi� y no le har�a ning�n da�o sentarse con ella a la mesa y mantener una conversaci�n educada.
Adem�s, ella hab�a venido. Despu�s de todos sus esfuerzos con las cartas, parec�a est�pido no sentarse a ver si se llevaban lo suficientemente bien como para casarse. S�lo un idiota la dejar�a hacer las maletas, o marcharse, sin comprobar si era una candidata que considerar.
Era poco probable que se quedara, aunque no imposible, se record�. As� que val�a la pena intentarlo.
Camin� baj� la fina lluvia y se limpi� los pies en el felpudo que el ama de llaves siempre le dejaba delante de la entrada lateral. Iba hecho un desastre, como siempre que volv�a de trabajar en el invernadero, y los sirvientes ya se hab�an acostumbrado a verlo con esas fachas, pero supuso que tendr�a que adecentarse un poco antes de ver a la se�orita Bridgerton e invitarla a comer con �l. Era de Londres y seguro que rechazar�a sentarse a la mesa con un hombre que no iba hecho un primor.
Tom� el camino m�s corto, por la cocina. Salud� con la cabeza a una sirvienta que estaba lavando zanahorias en un cubo de agua. Las escaleras de servicio estaban al otro lado de la cocina y�
���Se�orita Bridgerton! -exclam�, sorprendido. Estaba en la mesa de la cocina, comi�ndose un s�ndwich de jam�n cocido, sentada c�modamente en el taburete, como si estuviera en su casa-. �Qu� hace aqu�?
��Sir Phillip -dijo ella, salud�ndolo con la cabeza.
��No tiene que comer en la cocina -dijo �l, mir�ndola con mala cara porque, sencillamente, estaba donde menos se lo esperaba.
Por eso y porque realmente ten�a la intenci�n de asearse y cambiarse de ropa para comer, b�sicamente para ella, y lo hab�a descubierto hecho un desastre.
��Ya lo s� -respondi� ella, ladeando la cabeza y parpadeando esos incre�bles ojos grises-. Pero quer�a comer algo y tener compa��a, y �ste me ha parecido el mejor lugar para encontrar ambas cosas.
�Ser�a un insulto? No estaba seguro pero como ella lo estaba mirando de aquella manera tan inocente, decidi� ignorar el comentario y decir:
��Iba a cambiarme y a ponerme ropa limpia y luego ten�a la intenci�n de invitarla a que me acompa�ara a comer.
��No me importar�a trasladarme al comedor y acabarme el s�ndwich all�, si gusta acompa�arme -dijo Eloise-. Seguro que a la se�ora Smith no le importar� prepararle otro. Est� delicioso. -Mir� a la cocinera-. �Verdad, se�ora Smith?
��No me importa en absoluto, se�orita Bridgerton -dijo la cocinera, dejando a sir Phillip boquiabierto. Era el tono de voz m�s amable que jam�s le hab�a escuchado a la cocinera.
Eloise se levant� del taburete y cogi� su plato.
���Me acompa�a? -le dijo a Phillip-. No es necesario que se cambie de ropa.
Incluso antes de darse cuenta de que no hab�a accedido a hacer lo que ella hab�a dicho, Phillip se vio sentado en la peque�a mesa redonda, la que sol�a usar en detrimento de la grande y alargada, que resultaba demasiado solitaria para �l. Una sirvienta hab�a tra�do el servicio de t� de la se�orita Bridgerton y, despu�s de preguntarle a sir Phillip si �l tambi�n quer�a, la propia se�orita Bridgerton, con manos expertas, le prepar� una taza.
Aquello era bastante inc�modo. Lo hab�a manejado como hab�a querido para salirse con la suya y, de alguna manera, el hecho de que �l hubiera querido invitarla a comer parec�a haber ca�do en saco roto. Sin embargo, le gustaba creer que, al menos nominalmente, segu�a al frente de su propia casa.
��Antes he conocido a sus hijos -dijo la se�orita Bridgerton, acerc�ndose la taza de t� a la boca.
��S�, yo estaba delante -respondi� �l, aliviado de que fuera ella la que hubiera empezado la conversaci�n. Ahora ya no tendr�a que hacerlo �l.
��No -lo corrigi� ella-. Despu�s de eso.
�l la mir�, intrigado.
��Me estaban esperando -le explic�-. Frente a la puerta de mi habitaci�n.
Sir Phillip empez� a temerse lo peor. �Esper�ndola con qu�? �Con un saco de ranas vivas? �Con un saco de ranas muertas? Los ni�os no hab�an sido muy amables con las institutrices y supon�a que no deb�an estar muy contentos con aquella invitada femenina que, obviamente, hab�a venido en el papel de posible madrastra.
Se aclar� la garganta.
��Veo que ha sobrevivido al encuentro.
��Uy, s� -dijo ella-. Hemos llegado a una especie de trato.
���Una especie de trato? -pregunt� �l, mir�ndola con cautela.
Ella le quit� importancia a la pregunta mientras masticaba otro bocado de comida.
��No tiene que preocuparse por m�.
���Tengo que preocuparme por mis hijos?
Levant� la cabeza y lo mir� con una sonrisa inescrutable.
��Por supuesto que no.
��Perfecto. -Baj� la mirada, vio el s�ndwich en el plato y le dio un buen bocado. Cuando lo hubo tragado, la mir� a los ojos y le dijo-. Debo disculparme por mi comportamiento de esta ma�ana. No he sido nada cort�s.
Ella asinti� con majestuosidad.
��Y yo debo disculparme por llegar sin avisar. He sido muy desconsiderada.
�l asinti�.
��S� pero usted ya se ha disculpado esta ma�ana, y yo no.
Ella sonri�, una sonrisa aut�ntica, y Phillip not� que el coraz�n le daba un vuelco. �Dios santo!, cuando sonre�a se le transformaba la cara. En todo el a�o que se hab�an estado escribiendo cartas, jam�s hubiera imaginado que lo dejar�a sin respiraci�n.
��Gracias -susurr� ella, sonroj�ndose ligeramente-. Es muy cort�s.
Phillip se aclar� la garganta y se movi�, inc�modo, en su asiento. �Qu� le estaba pasando? �Por qu� le incomodaban m�s las sonrisas de la se�orita Bridgerton que sus muecas?
��De nada -dijo �l, tosiendo de nuevo para disimular la aspereza de su voz-. Ahora que hemos dejado esto claro, quiz� podr�amos hablar del motivo que la ha tra�do aqu�.
Eloise dej� el s�ndwich en el plato y lo mir�, visiblemente sorprendida. Estaba claro que no esperaba que fuera tan directo.
��Dijo que estaba interesado en el matrimonio -dijo ella.
���Y usted? -respondi� �l.
��Estoy aqu� -se limit� a decir ella.
Phillip la mir� detenidamente, clavando los ojos en los de ella hasta que Eloise se movi�, inc�moda.
��No es como me la esperaba, se�orita Bridgerton.
��Dadas las circunstancias, no me parecer�a inapropiado que me llamara por mi nombre de pila -dijo ella-. Y usted tampoco es como me lo esperaba.
Sir Phillip se apoy� en el respaldo de la silla y la mir�, con una peque�a sonrisa.
���Y qu� esperaba?
���Y qu� esperaba usted? -respondi� ella.
�l le lanz� una mirada que le hizo saber que se hab�a dado cuenta que no le hab�a respondido y despu�s, muy directo, le dijo:
��No esperaba que fuera tan bonita.
Eloise se sorprendi� tanto que incluso not� que se hab�a echado ligeramente hacia atr�s. Esa ma�ana, no ten�a su mejor aspecto y, aunque lo hubiera tenido� bueno, las mujeres Bridgerton sol�an ser atractivas, llenas de vida y agradables. Sus hermanas y ella eran muy populares y todas hab�an recibido m�s de una proposici�n de matrimonio, pero a los hombres parec�an gustarles porque se enamoraban, no porque cayeran rendidos a sus pies por su belleza.
��Yo� eh� -Not� que se estaba sonrojando, algo que la mortificaba y que, encima, le hac�a sonrojarse m�s-. Gracias.
�l asinti�.
��No s� por qu� se sorprende por mi aspecto -dijo ella, muy enfadada consigo misma por reaccionar de aquella manera ante aquel halago. Dios santo, cualquiera dir�a que era el primero que le dedicaban. Pero es que �l estaba all� sentado, mir�ndola. Mir�ndola, observ�ndola y�
Ella se estremeci�.
Y all� no hab�a corrientes de aire. �Pod�a alguien estremecerse si ten�a demasiado� calor?
��Usted misma dijo que estaba soltera -dijo �l-. Debe haber alg�n motivo por el que no se haya casado.
��No es porque no haya recibido proposiciones. -Eloise se sinti� casi obligada a dejarlo claro.
��Obviamente -dijo �l, ladeando la cabeza hacia ella, a modo de halago-. Pero no puedo evitar preguntarme por qu� una mujer como usted tiene la necesidad de recurrir a� bueno� a m�.
Ella lo mir�; lo mir� de verdad por primera vez desde que hab�a llegado. Era bastante atractivo, a pesar de la rudeza y el aspecto un poco descuidado. El pelo oscuro estaba pidiendo a gritos un buen corte y estaba ligeramente bronceado, casi un milagro teniendo en cuenta lo poco que ve�an el sol por estas tierras. Era muy alto y fuerte, y se sentaba de un modo despreocupado y atl�tico, con las piernas separadas de una manera que en Londres hubiera sido totalmente inaceptable.
Adem�s, su mirada le dej� muy claro que no le importaba que sus modales no fueran refinados. Sin embargo, no era la misma actitud desafiante habitual entre los j�venes de Londres. Hab�a conocido a muchos de �sos, los t�picos que quer�an llamar la atenci�n desafiando las convenciones y que luego lo iban publicitando para que todos vieran lo atrevidos y escandalosos que eran.
Sin embargo, sir Phillip era distinto. Eloise se habr�a jugado su dinero a que a �l nunca se le habr�a ocurrido pensar que aquella forma de sentarse no era la adecuada en situaciones formales, como tampoco se le habr�a ocurrido asegurarse que los dem�s supieran que no le importaba.
Eloise se pregunt� si aquello demostraba que era un hombre tremendamente seguro de s� mismo y, si lo era, �por qu� ten�a la necesidad de recurrir a ella? Porque, por lo que hab�a visto esa ma�ana, dejando a un lado los malos modales, no consideraba que pudiera tener problemas para encontrar esposa.
��Estoy aqu� -dijo ella, recordando que le hab�a hecho una pregunta-, porque, despu�s de rechazar varias proposiciones de matrimonio -sab�a que alguien que fuera mejor persona habr�a sido m�s modesta y no habr�a recalcado tanto la palabra �varias�, pero no pudo evitarlo-, he descubierto que todav�a quiero casarme. Y, a juzgar por sus cartas, usted parec�a un buen candidato. Me pareci� insensato no conocerle y descubrir si los presentimientos eran ciertos.
�l asinti�.
��Una mujer muy pr�ctica.
���Y qu� me dice de usted? -respondi� ella-. Usted fue el primero en sacar el tema del matrimonio. �Por qu� no ha buscado esposa entre las mujeres de por aqu�?
Por un segundo, Phillip se la qued� mirando, parpadeando, como si no pudiera creerse que no lo hubiera adivinado. Al final, dijo:
��Ya ha conocido a mis hijos.
Eloise estuvo a punto de atragantarse con el bocado de s�ndwich que acababa de meterse en la boca.
���C�mo dice?
��Mis hijos -repiti� �l-. Ya los ha conocido. Dos veces, creo. Usted misma me lo ha dicho.
��S�, pero �qu�? -De repente, lo entendi� todo y abri� los ojos como platos-. Oh, no. No me diga que han espantado a todas las posibles candidatas.
�l la mir�, muy serio.
��Casi todas las mujeres de esta zona ni siquiera se atreven a poner un pie en mis tierras.
Ella se ri�.
��No son tan malos.
��Necesitan una madre -dijo sir Phillip, directamente.
Eloise arque� las cejas.
��Estoy segura que debe haber una forma m�s rom�ntica de convencerme para ser su esposa.
Phillip suspir� con fuerza y se rasc� la cabeza, despein�ndose todav�a m�s.
��Se�orita Bridgerton -dijo, pero enseguida se corrigi�-. Eloise. Voy a ser sincero con usted porque, en realidad, no tengo las energ�as ni la paciencia para buscar palabras rom�nticas o historias audaces. Necesito una esposa. Mis hijos necesitan una madre. La invit� a visitarme para ver si usted estar�a interesada en asumir esa responsabilidad y comprobar si nos adapt�bamos bien.
���Cu�l de las dos? -pregunt� ella, en un susurro.
�l apret� los pu�os, arrugando el mantel. �Qu� les pasaba a las mujeres? �Es que hablaban en una especie de c�digo que s�lo ellas conoc�an?
���Cu�l de las dos� qu�? -pregunt�, en un tono impaciente.
���Cu�l de las dos responsabilidades quiere que asuma? -aclar� ella, con voz suave-. �La de esposa o la de madre?
��Ambas -respondi� �l-. Cre� que era obvio.
��Pero �cu�l de las dos es m�s importante para usted?
Phillip se la qued� mirando un buen rato, consciente de que era una pregunta importante, seguramente una mala respuesta podr�a poner fin a aquel extra�o cortejo. Al final, se encogi� de hombros y dijo:
��Lo siento, pero no s� c�mo separarlas.
Ella asinti�, muy seria.
��Claro -dijo-. Supongo que tiene raz�n.
Phillip solt� el aire que, de forma inconsciente, hab�a estado conteniendo. No sab�a c�mo, s�lo Dios deb�a saberlo, hab�a respondido bien. O, al menos, no hab�a respondido mal.
Eloise se movi�, inquieta, e hizo un gesto hacia el s�ndwich a medias que Phillip ten�a en el plato.
���Quiere que continuemos con el refrigerio? -sugiri�-. Se ha pasado la ma�ana en el invernadero. Seguro que debe tener hambre.
Phillip asinti� y se comi� un bocado, con una repentina sensaci�n de agradecimiento hacia la vida. Todav�a no estaba seguro de que la se�orita Bridgerton aceptara convertirse en Lady Crane, pero si lo hac�a�
Bueno, �l no pondr�a ning�n impedimento.
De todos modos, cortejarla no iba a ser tan sencillo como se hab�a imaginado. Estaba claro que �l la necesitaba m�s que ella a �l. Phillip supon�a que se encontrar�a con una solterona desesperada y, obviamente, no hab�a sido el caso, a pesar de la edad de la se�orita Bridgerton. Sospechaba que era una mujer con varias opciones en la vida y que �l s�lo era una m�s.
Sin embargo, debi� de haber algo que la hiciera abandonar su vida en Londres y venir hasta Gloucestershire. Si su vida en la ciudad era tan perfecta, �por qu� la hab�a abandonado?
No obstante, mientras la observaba al otro lado de la mesa y ve�a c�mo una simple sonrisa le transformaba la cara, pens� que no le importaba demasiado por qu� lo hab�a hecho.
S�lo ten�a que asegurarse de que se quedara.



Cap�tulo 4

��siento mucho que los c�licos de Caroline te est�n volviendo loca. Y, por supuesto, es una l�stima que a Amelia y a Belinda no les haga ninguna gracia la llegada de una nueva hermanita. Pero m�ralo por el lado bueno, querida Daphne, si hubieras tenido gemelos, todo habr�a sido mucho m�s complicado.�

Eloise Bridgerton a su hermana,
la duquesa de Hastings, un mes despu�s
del nacimiento de la tercera hija de Daphne.

Mientras cruzaba el recibidor, camino de las escaleras, Phillip iba silbando, extra�amente satisfecho con la vida. Se hab�a pasado gran parte de la tarde con la se�orita Bridgerton. �No -se record�-. Con Eloise.� Y ahora estaba convencido de que ser�a una magn�fica esposa. Era muy inteligente y, con todos esos hermanos y sobrinos de los que le hab�a hablado, seguro que sabr�a c�mo manejar a Oliver y a Amanda.
Y adem�s, pens�, con una sonrisa, era bastante bonita y m�s de una vez, mientras estaban hablando, se la hab�a quedado mirando, pregunt�ndose c�mo ser�a tenerla entre los brazos, c�mo reaccionar�a a sus besos.
Todo su cuerpo se tens� con s�lo pensarlo. Hac�a mucho tiempo que no hab�a compartido intimidad con una mujer. Tantos a�os que ya ni siquiera se molestaba en contarlos.
Para ser sincero, m�s a�os de los que cualquier hombre admitir�a.
Nunca se hab�a aprovechado de los servicios que las mozas del hostal del pueblo le ofrec�an, porque prefer�a que las mujeres con las que intimaba estuvieran m�s limpias y que no fueran tan an�nimas, la verdad.
O quiz� prefer�a que fueran m�s an�nimas. Ninguna de las mozas ten�a la intenci�n de marcharse del pueblo y Phillip se lo pasaba demasiado bien en el hostal para arruinar esos momentos cruz�ndose con mujeres con las que se hab�a acostado una vez y de las que nunca m�s hab�a querido saber nada.
Y antes de la muerte de Marina� bueno, jam�s se hab�a planteado serle infiel, a pesar de que la �ltima vez que hab�an compartido lecho fue cuando los gemelos eran muy peque�os.
Despu�s de dar la luz, Marina se hab�a quedado muy triste. Siempre hab�a parecido muy fr�gil y reflexiva, pero fue despu�s del nacimiento de Oliver y de Amanda cuando realmente se encerr� en su propio mundo de pena y desesperaci�n. Para Phillip hab�a sido horroroso ver c�mo sus ojos iban perdiendo la vida, d�a tras d�a, hasta que s�lo reflejaban un vac�o espeluznante, la sombra de la mujer que hab�a sido.
Sab�a que las mujeres no pod�an tener relaciones inmediatamente despu�s de dar a luz pero, incluso despu�s de recuperarse f�sicamente, ni siquiera se le hab�a pasado por la cabeza forzarla a mantenerlas. �C�mo se supon�a que un hombre deb�a desear a una mujer que siempre parec�a que estaba a punto de echarse a llorar?
Cuando los gemelos fueron un poco m�s mayores y Phillip crey�, y esper�, que Marina estaba recuperada, hab�a visitado su dormitorio.
S�lo una vez.
No lo hab�a rechazado, pero tampoco hab�a participado de manera activa. Se hab�a quedado all� quieta, sin hacer nada, con la cara hacia el otro lado, con los ojos abiertos, sin apenas parpadear.
Casi hab�a sido como si no hubiera estado all�.
Phillip se hab�a sentido sucio, moralmente corrupto, como si la hubiera violado, aunque ella no hab�a dicho que no.
Y, desde aquel d�a, no la hab�a vuelto a tocar.
No estaba tan desesperado como para aliviarse con una mujer que yac�a debajo de �l como un cad�ver.
Adem�s, no quer�a volver a sentirse como aquella noche. Al llegar a su habitaci�n, hab�a vomitado, tembloroso y alterado, enfadado consigo mismo. Se hab�a comportado como un animal, intentando desesperadamente provocar en ella alguna reacci�n, la que fuera. Cuando hab�a comprobado que era imposible, se hab�a enfadado con ella y hab�a querido golpearla.
Y aquello lo hab�a aterrado.
Hab�a sido demasiado brusco. No le hab�a hecho da�o, pero tampoco hab�a sido muy cuidadoso. Y no quer�a volver a ver esa otra cara de su personalidad.
Pero Marina estaba muerta.
Muerta.
Y Eloise era diferente. No iba a echarse a llorar porque se le cayera el sombrero o a encerrarse en su habitaci�n, comiendo como un pajarillo y empapando la almohada de l�grimas.
Eloise era alegre. Ten�a genio.
Era feliz.
Y si eso no bastaba como motivo para querer casarse con ella, entonces no sab�a qu� bastar�a.
Se detuvo a los pies de la escalera para mirar la hora en su reloj de bolsillo. Le hab�a dicho a Eloise que servir�an la cena a las siete y que la esperar�a frente a la puerta de su habitaci�n para acompa�arla al comedor. No quer�a llegar demasiado temprano y parecer impaciente.
Por otro lado, no quedar�a demasiado bien si llegaba tarde. Si le daba a entender que no estaba interesado, el que sal�a perdiendo era �l.
Cerr� el reloj y puso los ojos en blanco. Se estaba comportando como un chiquillo. Todo aquello era rid�culo. Era el se�or de la casa y un reconocido cient�fico. No deber�a estar contando los minutos para ganarse el favor de una mujer.
Sin embargo, mientras pensaba esto, volvi� a abrir el reloj. Las siete menos tres minutos. Excelente. El tiempo suficiente para subir las escaleras y esperarla en su puerta justo un minuto antes de la hora.
Sonri�, disfrutando de la c�lida sensaci�n de deseo al imagin�rsela con un vestido de noche. Ojal� fuera azul. Estar�a preciosa de azul.
Sonri� todav�a m�s. De hecho, estar�a preciosa sin nada.

Pero, cuando la vio, frente a la puerta de su habitaci�n, ten�a todo el pelo blanco.
De hecho, toda ella estaba blanca.
Maldita sea.
���Oliver! -grit�-. �Amanda!
��No grite, ya hace rato que se han ido -dijo Eloise. Levant� la cabeza y lo mir�, echando chispas por los ojos. Unos ojos que, como Phillip no pudo evitar darse cuenta, era la �nica parte de su cuerpo que no estaba cubierta por una gruesa capa de harina.
Al menos, hab�a sido r�pida y los hab�a cerrado a tiempo. Siempre hab�a admirado los reflejos en una mujer.
��Se�orita Bridgerton -dijo, alargando el brazo para ayudarla, aunque tuvo que retroceder porque no hab�a manera de ayudarla-. No puedo expresarle mi�
��No se disculpe por ellos -lo interrumpi� ella.
��Est� bien -dijo �l-. Por supuesto. Pero le prometo que� les voy a�
Se call�. Aquella mirada de Eloise hubiera hecho callar hasta al mism�simo Napole�n.
��Sir Phillip -dijo ella, lenta y seriamente, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre �l furiosa-. Como ver�, todav�a no estoy lista para la cena.
�l, por precauci�n, retrocedi� un poco.
��Veo que los ni�os le han hecho una visita -dijo.
��Pues s� -respondi� ella, con sarcasmo-. Y han huido. Y ahora, los muy cobardes, se han escondido.
��Bueno, no pueden estar muy lejos -dijo �l, divertido, permiti�ndole el insulto hacia sus hijos, que se lo ten�an bien merecido, mientras intentaba mantener una conversaci�n normal con ella, como si no pareciera una imagen fantasmag�rica.
Le pareci� que era lo mejor. O, al menos, la mejor manera de evitar que intentara estrangularlo.
��Supongo que habr�n querido ver los resultados de la broma -dijo Phillip, retrocediendo un poco m�s mientras Eloise tos�a y provocaba una nube de harina a su alrededor-. Supongo que cuando le cay� la harina encima no oir�a ninguna risa, �verdad? �Carcajadas, quiz�s?
Ella lo mir� fijamente.
��S�, claro -dijo �l, con una mueca-. Lo siento. Ha sido una broma muy inoportuna.
��En realidad -respondi� ella, tan tensa que Phillip crey� que se iba a romper la mand�bula-, s�lo escuch� el golpe del cubo contra la cabeza.
��Maldita sea -susurr�, mientras le segu�a la vista hasta que vio el cubo de metal en el suelo, con un poco de harina todav�a dentro-. �Se ha hecho da�o?
Ella agit� la cabeza.
�l se acerc� y le cogi� la cabeza con las manos, intentando ver si ten�a alg�n golpe o moret�n.
���Sir Phillip! -exclam� ella, intentando zafarse-. Tendr� que pedirle que�
��No se mueva -le mand� �l, pas�ndole los pulgares por las sienes para ver si ten�a alguna secuela del golpe. Era un gesto bastante �ntimo y le pareci� extra�amente satisfactorio. Frente a �l, Eloise parec�a de la altura exacta y, si no hubiera estado llena de harina, Phillip no estaba seguro de haberse podido contener y no haberle dado un suave beso en la ceja.
��Estoy bien -dijo ella, casi enfadada, y se separ� de �l-. Pesaba m�s la harina que el cubo.
Phillip se agach� y lo cogi�, comprobando por s� mismo lo que pesaba. Era bastante ligero y no pod�a haberle hecho mucho da�o pero, de todos modos, nadie se golpear�a con eso en la cabeza por gusto.
��Sobrevivir�, se lo garantizo -dijo ella.
�l se aclar� la garganta.
��Supongo que querr� volver a ba�arse.
A Phillip le pareci� o�r que dec�a: �Supongo que querr� ver a esos dos condenados colgados de una cuerda�, pero no estaba seguro, porque Eloise hab�a hablado entre dientes. Adem�s, el hecho de que fuera lo que �l habr�a dicho no significaba que ella fuera igual de despiadada.
��Har� que se lo preparen -dijo �l, r�pidamente.
��No se preocupe. Me he ba�ado antes de vestirme y el agua todav�a est� caliente.
Phillip hizo una mueca. Sus hijos no pod�an haber sido m�s inoportunos.
��Tonter�as -insisti� �l-. Dir� que le suban unos cubos de agua caliente.
Cuando vio c�mo lo miraba, volvi� a hacer una mueca. No hab�a elegido las mejores palabras.
��Voy a la cocina a que vayan calentando agua -dijo.
��S� -respondi� ella, muy tensa-. Vaya.
Baj� para darle las instrucciones a una doncella pero, cuando se gir�, vio que hab�a media docena de sirvientes mir�ndolos boquiabiertos y provoc� que empezaran a apostar cu�nto tardar�a sir Phillip en encontrar a los gemelos y darles un buen azote.
Despu�s de ordenarles que fueran a calentar agua para el ba�o de la se�orita Bridgerton, volvi� con Eloise. Ya estaba sucio de harina, as� que no dud� ni un segundo a tomarla de la mano.
��Lo siento mucho -dijo, intentando contener la risa.
La primera reacci�n hab�a sido de rabia pero ahora� bueno, la verdad es que estaba bastante rid�cula.
Ella lo mir� y se dio cuenta del cambio en su estado de �nimo.
Phillip recuper� la compostura.
���Quiere volver a su habitaci�n? -le pregunt�.
���Y d�nde me siento? -respondi� ella.
En eso ten�a raz�n. Seguramente, destrozar�a todo lo que tocara o, como m�nimo, lo llenar�a de harina y tendr�an que limpiarlo a fondo.
��En ese caso, le har� compa��a -dijo �l, en un tono jovial.
Ella lo mir�, d�ndole a entender que todo aquello no le hac�a ni pizca de gracia.
��Muy bien -dijo �l, para llenar el silencio con algo que no fuera harina. Mir� hacia la puerta, impresionado por el truco de los gemelos, a pesar de las terribles consecuencias-. Me pregunto c�mo lo habr�n hecho -dijo.
Ella lo mir�, boquiabierta.
���Importa?
��Bueno -continu� �l, a pesar de que por la mirada que ella le estaba lanzando vio que no era el mejor tema de conversaci�n en ese momento-. No lo apruebo, pero debo admitir que han sido muy ingeniosos. No veo de d�nde pudieron colgar el cubo y�
��Lo colocaron encima de la puerta.
���C�mo dice?
��Tengo siete hermanos -dijo ella, con desd�n-. �Cree que es la primera vez que veo este truco? Abrieron un poco la puerta y, con mucho cuidado, colocaron encima el cubo.
���Y no los oy�?
Ella lo mir� fijamente.
��Claro -dijo �l-. Estaba en el ba�o.
��Supongo que no intenta insinuar que ha sido culpa m�a por no haberlos o�do, �verdad? -pregunt� ella, un poco alterada.
��Por supuesto que no -respondi� �l inmediatamente. A juzgar por la mirada asesina de la se�orita Bridgerton, Phillip estaba convencido de que su integridad f�sica depend�a de lo r�pido que expresara que estaba totalmente de acuerdo con ella-. Creo que la dejar� para que se�
�De verdad hab�a alguna manera educada de describir el proceso por el que deber�a pasar para quitarse toda esa harina de encima?
���Bajar� a cenar? -le pregunt�, convencido que lo mejor era cambiar de tema.
Ella asinti� una vez. No fue un gesto muy c�lido pero Phillip estaba contento de que no hubiera decidido hacer las maletas y marcharse esa misma noche.
��Le dir� a la cocinera que mantenga caliente la comida -dijo-. Y me encargar� de castigar a los ni�os.
��No -dijo ella, mientras �l se alejaba-. D�jemelos a m�.
Phillip se gir�, lentamente, algo inquieto por el tono de su voz.
��Exactamente, �qu� tiene planeado hacer con ellos?
���Con ellos o a ellos?
Phillip nunca crey� que llegara el d�a que tuviera miedo de una mujer pero, ante Dios como testigo, juraba que Eloise Bridgerton lo estaba asustando de verdad.
Esa mirada era definitivamente diab�lica.
��Se�orita Bridgerton -dijo, cruz�ndose de brazos-. Debo hacerle una pregunta. �Qu� tiene pensado hacerles?
��Estoy sopesando las posibilidades.
�l se qued� pensativo.
���Debo preocuparme de que lleguen vivos a ma�ana?
��No, para nada -respondi� ella-. Llegar�n vivos y con todas las costillas intactas, se lo prometo.
Phillip se la qued� mirando unos segundos y luego, lentamente, dibuj� una sonrisa de satisfacci�n. Ten�a el presentimiento de que la venganza de Eloise Bridgerton, la que fuera, ser�a exactamente lo que sus hijos necesitaban. Sin duda, alguien con siete hermanos sabr�a perfectamente c�mo causar estragos de la manera m�s ingeniosa y discreta posible.
��Muy bien, se�orita Bridgerton -dijo, casi contento de que sus hijos le hubieran tirado toda esa harina por encima-. Son todos suyos.

Una hora despu�s, cuando Eloise y �l se acababan de sentar a la mesa para cenar, se volvieron a escuchar gritos.
Phillip, del susto, dej� caer la cuchara; los gritos de Amanda eran m�s hist�ricos de lo habitual.
Eloise ni se inmut� y sigui� tom�ndose la sopa de tortuga.
��No es nada -dijo, sec�ndose la boca delicadamente con la servilleta.
Se escuch� c�mo corr�a en direcci�n a las escaleras.
Phillip estaba a punto de levantarse.
��Quiz� deber�a�
��Le he puesto un pez en la cama -dijo Eloise, satisfecha consigo misma, aunque evit� sonre�r.
���Un pez? -repiti� Phillip.
��Est� bien. Un pez bastante grande.
El renacuajo que se hab�a imaginado al principio se convirti�, de repente, en un tibur�n y not� que le costaba respirar.
��Y� -ten�a que preguntarlo-. �De d�nde ha sacado un pez?
��La se�ora Smith -dijo ella, como si la cocinera preparara truchas enormes cada d�a.
Phillip no se movi� de la silla. No iba a salvar a su hija. Quer�a hacerlo. Al fin y al cabo, pose�a ese extra�o instinto paterno y la ni�a estaba gritando como si estuviera ardiendo en el infierno.
Sin embargo, ella se lo hab�a buscado y ahora tendr�a que soportar lo que la se�orita Bridgerton le hab�a hecho. Hundi� la cuchara en la sopa pero, cuando estaba a punto de met�rsela en la boca, se detuvo.
���Y qu� ha metido en la cama de Oliver?
��Nada.
�l levant� una ceja, extra�ado.
��As� no dormir� tranquilo -le explic� ella.
Phillip inclin� la cabeza a modo de aprobaci�n. Era buena.
��Tomar�n represalias, ya lo sabe -dijo, sinti�ndose en la obligaci�n de ponerla sobre aviso.
��Los estar� esperando. -Por su voz, no parec�a muy preocupada. Entonces levant� la cabeza y lo mir� directamente, sorprendi�ndolo un poco-. Supongo que saben que me ha invitado con el objetivo de pedirme que me case con usted.
��Nunca les he dicho nada al respecto.
��No -susurr� ella-. Claro que no.
Phillip la mir� fijamente porque no estaba seguro de si lo hab�a dicho como un insulto.
��No veo la necesidad de informar a mis hijos de mis asuntos personales.
Ella encogi� los hombros, un peque�o gesto que hizo rabiar a Phillip.
��Se�orita Bridgerton -a�adi�-. No necesito que me d� consejos sobre c�mo criar a mis hijos.
��No he dicho nada -respondi� ella-. Aunque debo decirle que parece bastante desesperado por encontrarles una madre, y eso podr�a indicar que s� que necesita ayuda.
��Hasta que acepte convertirse en su madre, le pido que se guarde sus opiniones -dijo �l.
Eloise le lanz� una mirada de hielo y volvi� a concentrarse en la sopa. Sin embargo, despu�s de dos bocados, lo mir� desafiante y dijo:
��Necesitan disciplina.
���Cree que no lo s�?
��Y amor.
��Ya tienen amor -susurr� �l.
��Y atenci�n.
��Tambi�n tienen atenci�n.
��Necesitan que se la d� usted.
Phillip sab�a que estaba muy lejos de ser el padre perfecto, pero no estaba dispuesto a que viniera una extra�a y se lo dijera a la cara.
��Y supongo que, en las doce horas que hace que est� en esta casa, ha tenido tiempo de sobras de ver lo desgraciados que son, �verdad?
Ella solt� una risita desde�osa.
��No necesito doce horas. Lo vi perfectamente esta ma�ana cuando casi le rogaron que pasara unos minutos con ellos.
��No es verdad -respondi�, aunque not� c�mo se le encend�an las orejas, una se�al inequ�voca de que estaba mintiendo. No pasaba suficiente tiempo con sus hijos y le dol�a que esa mujer se hubiera dado cuenta tan deprisa.
��Pr�cticamente le rogaron que no trabajara �todo el d�a� -dijo ella-. Si pasara un poco m�s de tiempo con ellos�
��No sabe nada de mis hijos -la interrumpi� �l, alterado-. Y no sabe nada de m�.
Eloise se levant�.
��Est� claro -dijo, caminando hacia la puerta.
���Espere! -grit� �l, levant�ndose casi de un salto.
Maldita sea. �Qu� hab�a pasado? Hac�a una hora, estaba convencido de que aceptar�a ser su mujer y ahora pr�cticamente estaba haciendo las maletas para volver a Londres.
Resopl� de frustraci�n. Nada lo enfurec�a tanto como sus hijos o las discusiones alrededor de ellos. Bueno, para ser m�s exactos, las discusiones sobre lo mal padre que era.
��Lo siento -dijo, de coraz�n. O, al menos, lo suficiente de coraz�n como para hacer que se quedara-. Por favor. -Alarg� la mano-. No se vaya.
��No permitir� que me trate como a una imb�cil.
��Si algo he aprendido en estas doce horas -dijo, haciendo hincapi� en las doce horas-, es que no es ninguna imb�cil.
Ella lo mir� unos segundos y luego apoy� su mano en la de �l.
��Al menos -dijo �l, sin importarle que pareciera que le estaba rogando-, debe quedarse hasta que baje Amanda.
Ella levant� las cejas.
��Seguro que quiere saborear la victoria -le dijo, y a�adi�-: Yo lo har�a.
Eloise dej� que la acompa�ara hasta la silla. Sin embargo, s�lo pudieron disfrutar de un minuto m�s de silencio porque ese fue el tiempo que Amanda tard� en llegar, hecha una fiera, con la ni�era pis�ndole los talones.
���Padre! -exclam� Amanda, llorando, y se lanz� a los brazos de su padre.
Phillip la abraz� aunque, como no estaba acostumbrado, no supo muy bien c�mo hacerlo.
���Cu�l es el problema? -pregunt� �l, d�ndole un golpecito en la espalda.
Amanda levant� la cabeza y se�al� a Eloise con un dedo tembloroso y furioso.
��Ella -dijo, como si se estuviera refiriendo al mism�simo demonio.
���La se�orita Bridgerton? -pregunt� Phillip.
���Me ha puesto un pez en la cama!
��Y t� le tiraste harina encima -dijo Phillip muy serio-. As� que est�is en paz.
Amanda mir� a su padre boquiabierta.
��Pero �eres mi padre!
��S�.
���Se supone que tienes que ponerte de mi lado!
��Cuando tienes raz�n.
���Un pez! -exclam� la ni�a.
��Ya lo huelo. Supongo que querr�s ba�arte.
���No quiero ba�arme! -grit�-. �Quiero que la castigues!
Phillip sonri�.
��Es un poco mayor para castigarla, �no crees?
Amanda lo mir�, incr�dula y, al final, con el labio inferior tembloroso, le dijo:
��Tienes que decirle que se vaya. �Ahora!
Phillip dej� a Amanda en el suelo, muy satisfecho por c�mo se estaba desarrollando la situaci�n. Quiz� fuera la calmada presencia de la se�orita Bridgerton, pero parec�a que ten�a m�s paciencia que de costumbre. No ten�a ganas de darle un cachete a su hija ni de evitar el tema mand�ndola a su habitaci�n.
��Disculpa, Amanda -dijo-. Pero la se�orita Bridgerton es mi invitada, no la tuya, y se quedar� el tiempo que yo quiera.
Eloise se aclar� la garganta. Con fuerza.
��O el que ella quiera -se corrigi� Phillip.
Amanda arrug� la cara, pensativa.
��Y eso no significa que te dediques a torturarla para obligarla a marcharse -a�adi� enseguida Phillip.
��Pero�
��Sin peros.
��Pero�
���Qu� acabo de decir?
��Pero �es que es mala!
��Creo que es muy lista -dijo Phillip-. Y ojal� yo te hubiera puesto un pez en la cama hace meses.
Amanda retrocedi�, horrorizada.
��Vete a tu habitaci�n, Amanda.
��Pero es que huele mal.
��Y la �nica culpable eres t�.
��Pero la cama�
��Tendr�s que dormir en el suelo -respondi� �l.
Con la cara, bueno todo el cuerpo, temblando, la ni�a se dirigi� hacia la puerta.
��Pero� Pero�
���S�, Amanda? -pregunt� �l, en lo que le pareci� una voz paciente muy impresionante.
��Pero a Oliver no le ha hecho nada -susurr� la peque�a-. Y no es justo. Lo de la harina fue idea suya.
Phillip arque� las cejas.
��Est� bien, no fue s�lo idea m�a -insisti� Amanda-. Fue idea de los dos.
Phillip se ri�.
��Yo de ti no me preocupar�a por Oliver. O no, mejor dicho -dijo, acarici�ndose la barbilla con los dedos-. Si fuera Oliver, me preocupar�a. Me temo que la se�orita Bridgerton tambi�n tiene planes para �l.
Aquello pareci� satisfacer a la ni�a que, antes de marcharse con la ni�era, dijo:
��Buenas noches, padre.
Phillip volvi� a concentrarse en la sopa, muy satisfecho consigo mismo. No recordaba la �ltima vez que, despu�s de una discusi�n con uno de sus hijos, hubiera terminado con la sensaci�n de haber controlado la situaci�n. Se llev� la cuchara a la boca y despu�s, sin soltarla, mir� a Eloise y dijo:
��El pobre Oliver debe estar muerto de miedo.
Al parecer, Eloise estaba haciendo un gran esfuerzo por no re�rse.
��Esta noche no dormir�.
Phillip agit� la cabeza.
��Me temo que no cerrar� ni un ojo. Aunque usted debe ir con cuidado. Estoy casi seguro de que pondr� alg�n tipo de trampa en la puerta.
��Ah, bueno. No tengo intenci�n de torturarlo esta noche -dijo ella, moviendo la mano en el aire-. Ser�a demasiado previsible. Prefiero contar con el factor sorpresa.
��S�, ya lo veo -dijo Phillip, riendo.
Eloise le respondi� con una expresi�n de petulancia.
��Me encantar�a mantenerlo en una agon�a perpetua, pero no ser�a justo con Amanda.
Phillip se estremeci�.
��Detesto el pescado.
��Ya lo s�. Me lo dijo en una de sus cartas.
���Ah, s�?
Eloise asinti�.
��Me extra�� que la se�ora Smith tuviera en la cocina, pero supongo que a los sirvientes les gusta.
Luego se quedaron en silencio, aunque fue una especie de quietud c�moda, nada violenta. Y, mientras cenaban y charlaban de nada en concreto, Phillip pens� que el matrimonio no ten�a por qu� ser complicado.
Con Marina siempre hab�a tenido la sensaci�n de que deb�a ir con mucho cuidado, temeroso de que ella cayera en uno de sus pozos, y se hab�a decepcionado cuando la ve�a encerrarse en s� misma y no disfrutar de la vida.
Sin embargo, puede que el matrimonio fuera m�s sencillo que aquello. Quiz� tuviera algo que ver con la compa��a, con estar c�modo.
No recordaba la �ltima vez que hab�a hablado con alguien de sus hijos, del proceso de criarlos. Jam�s hab�a compartido lo que le preocupaba, ni siquiera cuando Marina estaba viva. Ella era una de esas responsabilidades y a Phillip todav�a le costaba no sentirse culpable por el alivio que su muerte le hab�a provocado.
Pero Eloise�
Levant� la cabeza y mir� a la mujer que, de aquella forma tan inesperada, hab�a llegado a su vida. La luz de las velas le te��a el pelo de color rojizo y cuando sus ojos se cruzaron, vio en ellos un brillo de vitalidad y un poco de picard�a.
Empez� a darse cuenta que era, exactamente, lo que necesitaba. Inteligente, con ideas propias, mandona� No eran cualidades que los hombres solieran buscar en una esposa, pero Phillip necesitaba desesperadamente que alguien llevara el mando de Romney Hall. La casa era un desastre, los ni�os estaban descontrolados y las estancias estaban te�idas de ese peso melanc�lico de Marina que, desgraciadamente, no hab�a desaparecido con su muerte.
Phillip estar�a encantado de cederle parte de su poder en la casa a su mujer si con eso consegu�a que todo volviera a ser como antes. �l estar�a m�s que contento de poderse ir al invernadero y dejar que su mujer se encargara del resto.
�Estar�a dispuesta Eloise Bridgerton a asumir ese papel?
Por Dios, esperaba que s�.



Cap�tulo 5

�� te lo imploro, mam�, DEBES castigar a Daphne. NO ES JUSTO que yo sea la �nica que se vaya a la cama sin postre. Y durante una semana. Una semana es demasiado tiempo. Sobre todo, teniendo en cuenta que todo casi todo fue idea de Daphne.�

Eloise a su madre, en una nota que a los diez a�os
dej� encima de la mesilla de noche de Violet Bridgerton.

A Eloise le sorprendi� lo mucho que pod�an cambiar las cosas en un solo d�a.
Ahora, mientras sir Phillip la acompa�aba por la casa y le ense�aba la galer�a de los retratos de familia, aunque eso s�lo era una excusa para prolongar su tiempo juntos, Eloise pens�
�A lo mejor s� que ser�a un marido perfecto.�
No era la manera m�s po�tica de abordar un tema que deber�a estar lleno de amor y pasi�n, pero es que su cortejo tampoco estaba siendo convencional. Adem�s, a falta de dos a�os para los treinta, Eloise no pod�a permitirse seguir so�ando con el pr�ncipe azul.
Sin embargo, hab�a algo�
A la luz de las velas, sir Phillip era m�s guapo, incluso ten�a un aspecto m�s peligroso. Ante la luz temblorosa, el rostro se le llenaba de unas sombras misteriosas que lo hac�an parecer una escultura, parecida a las que hab�a visto en el Museo Brit�nico. Y mientras caminaba junto a �l, y notaba c�mo su enorme mano en el codo la guiaba, tuvo la sensaci�n de que su presencia la envolv�a.
Era extra�o, y emocionante, y tambi�n un poco aterrador.
Pero muy gratificante. Hab�a hecho una locura, se hab�a escapado de Londres en mitad de la noche, con la esperanza de que un hombre que no conoc�a la hiciera feliz. Al menos, era un alivio pensar que, a lo mejor, todo aquello no hab�a sido un error, que quiz�s hab�a apostado por su futuro y hab�a ganado.
Nada hubiera sido peor que tener que volver a Londres, admitir que hab�a fracasado y tener que explicarle a toda la familia lo que hab�a hecho.
No quer�a tener que admitir que se hab�a equivocado, ni para sus adentros ni para los dem�s.
Pero, sobre todo, para sus adentros.
Sir Phillip hab�a demostrado ser un buen acompa�ante de cena, aunque no era lo hablador que a ella le hubiera gustado.
Sin embargo, estaba claro que era justo, algo que para Eloise era b�sico en cualquier posible marido. Hab�a aceptado, incluso admirado, la t�cnica del pez en la cama de Amanda. Muchos de los hombres que Eloise conoc�a en Londres se habr�an horrorizado de que a una se�orita de tan buena cuna como ella se le ocurrieran esas cosas.
Y a lo mejor, s�lo a lo mejor, aquello podr�a funcionar. Cuando lo pensaba de forma l�gica, casarse con sir Phillip parec�a una idea descabellada, pero no era como si fuera un completo desconocido porque hab�an mantenido correspondencia durante m�s de un a�o.
��Mi abuelo -dijo Phillip, se�alando un retrato bastante grande.
��Era muy apuesto -coment� Eloise, aunque apenas le ve�a la cara debido a la tenue iluminaci�n. Se detuvo ante el retrato de la derecha-. �Es su padre?
Phillip asinti� una vez, muy seco, y tens� los labios.
���Y usted d�nde est�? -pregunt� al notar que no quer�a hablar de su padre.
��Aqu�.
Eloise lo sigui� hasta que llegaron frente a un cuadro en el que se ve�a a un joven Phillip, deb�a de tener unos doce a�os, al lado de otro chico que s�lo pod�a ser su hermano.
Su hermano mayor.
���Qu� le pas�? -pregunt� Eloise, porque estaba claro que hab�a muerto. Si estuviera vivo, Phillip no habr�a heredado las tierras ni el t�tulo de bar�n.
��Waterloo -fue toda la respuesta de Phillip.
De manera impulsiva, Eloise le cogi� la mano.
��Lo siento.
Por un momento, pens� que se iba a quedar callado pero luego dijo:
��Nadie lo sinti� m�s que yo.
���C�mo se llamaba?
��George.
��Usted deb�a de ser muy joven -dijo Eloise, retrocediendo hasta 1815 y haciendo los c�lculos.
��Ten�a veinti�n a�os. Mi padre muri� dos semanas despu�s.
Eloise se qued� pensativa. A los veinti�n a�os, se supon�a que ten�a que estar casada. Todas las chicas de su condici�n ten�an que estar casadas a esa edad. Pod�a parecer una muestra de madurez pero, visto ahora, veinti�n a�os parec�an muy pocos y cualquier persona era demasiado joven e inexperta para heredar una responsabilidad que no deb�a ser para �l.
��Marina era su prometida -dijo.
Eloise contuvo la respiraci�n y lo mir�, solt�ndole la mano.
��No lo sab�a -dijo.
Phillip se encogi� de hombros.
��No importa. �Quiere ver su retrato?
��S� -respondi� Eloise, que de verdad quer�a verla.
Eran primas lejanas y ya hac�a muchos a�os desde la �ltima vez que se hab�an visto. Eloise recordaba el pelo oscuro y los ojos claros, azules quiz�, pero nada m�s. Ten�an m�s o menos la misma edad y, por eso, en las reuniones familiares las pon�an juntas, pero Eloise no recordaba que jam�s hubieran tenido mucho en com�n. Ya desde peque�as, a la misma edad que deb�an tener ahora Oliver y Amanda, las diferencias entre ellas eran m�s que evidentes. Eloise era una ni�a bulliciosa, que trepaba a los �rboles y se deslizaba por las barandillas, siempre iba detr�s de sus hermanos mayores pidi�ndoles por favor que la dejaran participar en lo que fuera que estuvieran haciendo.
En cambio, Marina era una ni�a muy tranquila, casi contemplativa. Eloise recordaba cogerla de la mano e intentar convencerla para ir a jugar fuera. Pero Marina siempre prefer�a quedarse sentada leyendo.
Sin embargo, Eloise se fijaba en las p�ginas y nunca la vio pasar de la p�gina treinta y dos.
Le pareci� curioso recordar eso, pero supuso que le hab�a impactado tanto que se le qued� grabado. �C�mo era posible que alguien prefiriera quedarse en casa con un libro, con el sol que hac�a, y que luego no leyera? Recordaba que se hab�a pasado el d�a cuchicheando con su hermana Francesca, intentando averiguar qu� deb�a hacer Marina con el libro.
���La recuerda? -le pregunt� Phillip.
��S�lo un poco -respondi� Eloise que, sin saber por qu�, no quiso compartir esos recuerdos con �l. Adem�s, era la verdad. Aquello era todo lo que recordaba de Marina; una semana de abril hac�a unos veinte a�os y c�mo hablaba con Francesca mientras Marina miraba el libro.
Eloise permiti� que Phillip la guiara hasta el retrato de Marina. La hab�an pintado sentada, con la falda roja colocada a su alrededor con delicadeza. En el regazo ten�a a la peque�a Amanda y Oliver estaba a su lado, de pie, con una de esas posturas que obligaban a poner a los ni�os peque�os, serios y r�gidos, como si fueran adultos en miniatura.
��Era preciosa -dijo Eloise.
Phillip se limit� a contemplar la imagen de su difunta esposa y entonces, casi como si necesitara mucha fuerza para hacerlo, se gir� y se alej�.
�La hab�a querido? �Todav�a la quer�a?
Marina deb�a ser la mujer de su hermano; todo indicaba que se hab�a casado con Phillip por error.
Pero eso no significaba que no la quisiera. Quiz�s hab�a estado enamorado de ella en secreto mientras hab�a estado prometida con su hermano. O a lo mejor se hab�a enamorado despu�s de la boda.
Eloise clav� la mirada en su perfil mientras Phillip miraba fijamente un cuadro. Hab�a visto que se hab�a emocionado al ver el retrato de Marina. No estaba segura de lo que hab�a sentido por ella, pero, sin duda, todav�a quedaba algo de ese sentimiento. En realidad, se record�, s�lo hab�a pasado un a�o. Puede que �se fuera el periodo oficial de luto, pero no era demasiado para superar la muerte de un ser querido.
Y entonces, �l se gir�. La mir� a los ojos y Eloise se dio cuenta de que se hab�a quedado embobada mirando sus facciones. Abri� la boca, sorprendida, y quiso apartar la vista; era como si debiera sonrojarse y tartamudear porque la hab�a descubierto, pero no pudo. Se qued� all� de pie, paralizada y notando c�mo la invad�a un intenso calor de la cabeza a los pies.
Estaba a tres metros de ella, pero era como si se estuvieran tocando.
���Eloise? -susurr� �l, o al menos es lo que le pareci� a ella. Aunque lo supo porque vio c�mo vocalizaba su nombre, no porque lo escuchara.
Y entonces, la magia desapareci�. Quiz� fue el susurro o el sonido del viento, pero Eloise pudo moverse, pensar y, al final, se gir� hacia el retrato de Marina y fij� su mirada en el sereno rostro de su difunta prima.
��Los ni�os deben echarla de menos -dijo, porque necesitaba decir algo, cualquier cosa con tal de recuperar la conversaci�n, y la compostura.
Phillip sigui� callado unos segundos. Y entonces, al final, respondi�:
��S�, hace mucho que la echan de menos.
A Eloise le pareci� una manera muy extra�a de decirlo.
��S� c�mo se sienten -dijo-. Cuando mi padre muri�, yo tambi�n era bastante joven.
Phillip la mir�.
��No lo sab�a.
Ella encogi� los hombros.
��No es algo de lo que suela hablar. Fue hace mucho tiempo.
Phillip se acerc� a ella, con paso lento y met�dico.
���Y tard� mucho en superarlo?
��No s� si alguna vez se llega a superar -dijo-. Del todo, me refiero. Pero no, no pienso en �l cada d�a, si es eso lo que quiere saber.
Se apart� del retrato de Marina; lo hab�a estado mirando demasiado rato y empezaba a sentirse como una intrusa.
��Creo que fue m�s dif�cil para mis hermanos mayores -dijo-. Anthony, que es el mayor y ya era un hombre cuando sucedi�, lo pas� especialmente mal. Se llevaban muy bien. Y mi madre tambi�n, por supuesto. -Lo mir�-. Mis padres se quer�an mucho.
���C�mo reaccion� ella?
��Bueno, al principio llor� mucho -dijo Eloise-. Estoy segura que no quer�a que nos di�ramos cuenta. Siempre lloraba por la noche en su habitaci�n, cuando cre�a que est�bamos todos dormidos. Pero lo echaba mucho de menos y quedarse sola con siete hijos no debi� de ser f�cil.
��Cre�a que eran ocho hermanos.
��Hyacinth todav�a no hab�a nacido. Creo que, cuando mi padre muri�, mi madre estaba embarazada de ocho meses.
��Madre m�a -susurr� Phillip o, al menos, eso crey� escuchar Eloise.
�Madre m�a� era la expresi�n perfecta. No ten�a ni idea de c�mo se las pudo arreglar su madre.
��Fue muy repentino -le explic� Eloise-. Le pic� una abeja. Una abeja. �Se lo imagina? Le pic� una abeja y entonces� Bueno, no hay motivo para aburrirle con los detalles. Muy bien -dijo, de repente, un poco seca-, ya podemos marcharnos. Adem�s, ya est� demasiado oscuro para ver bien los cuadros.
Era mentira, claro. Bueno, era casi de noche, pero Eloise no lo hab�a dicho por eso. Siempre le resultaba extra�o hablar de la muerte de su padre y hacerlo en esa sala llena de retratos de muertos le incomodaba un poco.
��Me gustar�a ver el invernadero -dijo.
���Ahora?
Visto as�, s� que parec�a una petici�n un tanto extra�a.
��Entonces, ma�ana -dijo-. Con la luz del d�a.
Phillip dibuj� una peque�a sonrisa.
��Podemos ir ahora.
��Pero no podremos ver nada.
��No podremos verlo todo -la corrigi� Phillip-. Pero hay luna llena y cogeremos una l�mpara.
Eloise mir� por la ventana, indecisa.
��Hace fr�o.
��Puede ir a ponerse el abrigo. -Phillip se acerc� a ella con un brillo especial en los ojos-. No tendr� miedo, �verdad?
���Claro que no! -respondi� ella que, aunque sab�a que le estaba tomando el pelo, le sigui� el juego de todos modos.
�l arque� la ceja en un gesto de lo m�s provocador.
��Tiene que saber que soy la mujer m�s valiente que jam�s ha conocido y conocer�.
��Estoy seguro -dijo �l.
��No sea condescendiente conmigo.
Phillip se limit� a sonre�r.
��Muy bien -dijo ella, riendo-. Usted primero.

���Hace mucho calor! -exclam� Eloise cuando Phillip cerr� la puerta del invernadero.
��Normalmente hace todav�a m�s -le dijo �l-. El sol calienta el aire a trav�s del cristal pero, aunque esta ma�ana ha sido una excepci�n, los �ltimos d�as ha estado muy tapado.
A menudo, cuando no pod�a dormir, Phillip sol�a coger una l�mpara y bajar al invernadero de noche. O cuando, antes de enviudar, quer�a mantenerse ocupado y olvidarse de la idea de ir a la habitaci�n de Marina.
Sin embargo, nunca le hab�a pedido a nadie que le acompa�ara en la oscuridad; incluso de d�a, casi siempre estaba all� solo. Ahora lo ve�a todo a trav�s de los ojos de Eloise, la magia de las sombras que la luz gris�cea de la luna formaba entre las hojas. Pasear por el invernadero de noche no era tan distinto a pasear por el bosque, con la �nica excepci�n del helecho y de las especies importadas.
Pero ahora, cuando la noche enga�aba a los ojos, era como si estuvieran en una especie de jungla secreta y escondida llena de magia y de misterio.
���Qu� es esto? -pregunt� Eloise, observando de cerca ocho macetas peque�as que hab�a encima de la mesa de trabajo.
Phillip se acerc� a ella, complacido como un ni�o porque se mostrara sinceramente curiosa. La mayor�a hac�an ver que les interesaba o ni siquiera eso, sencillamente no se molestaban en hacer ver nada y sal�an corriendo en cuanto pod�an.
��Es un experimento en el que estoy trabajando -le dijo-. Con guisantes.
���De los que comemos?
��S�. Estoy intentando cultivar una especie que crezca m�s grande en la vaina.
Eloise se fij� en las macetas. Todav�a no se ve�a nada; apenas hac�a una semana que Phillip los hab�a plantado.
��Qu� curioso -dijo ella-. No sab�a que se pod�a hacer.
��No s� si se puede hacer -admiti� Phillip-. Llevo un a�o intent�ndolo.
���Y no ha conseguido nada? Debe ser muy frustrante.
��Bueno, algo he conseguido -admiti� �l-. Aunque no todo lo que me gustar�a.
��Un a�o intent� criar rosas -dijo Eloise-. Pero se me murieron todas.
��Criar rosas es m�s complicado de lo que la gente cree -respondi� �l.
Ella dibuj� una media sonrisa.
��He visto que usted tiene muchas.
��Tengo jardinero.
���Un bot�nico con jardinero?
No era la primera vez que le hac�an esa pregunta.
��Es igual que la modista que tiene costurera.
Eloise se qued� pensativa y luego sigui� avanzando por el invernadero, se detuvo al lado de unas plantas y le ri�� por quedarse atr�s y no iluminarle el camino.
��Esta noche est� un poco mandona -dijo Phillip.
Eloise se gir�, vio que estaba riendo, bueno sonriendo, y le dedic� una amplia sonrisa.
��Prefiero decir que lo tengo todo bajo control.
��Una mujer controladora, �eh?
��Me extra�a que no lo adivinara por las cartas.
���Por qu� cree que la invit�? -respondi� �l.
���Quiere a alguien que controle su vida? -le pregunt� ella, hablando con la cabeza ladeada sobre el hombro mientras se alejaba de �l flirteando.
Phillip quer�a a alguien que controlara a sus hijos, pero ahora no le pareci� el mejor momento para decirlo. Y menos cuando lo estaba mirando de aquella manera�
Como si quisiera que la besara.
Cuando se dio cuenta, ya hab�a dado un par de pasos hacia ella.
���Y esto qu� es? -pregunt� Eloise, se�alando algo.
��Una planta.
��Ya s� que es una planta -ri� ella-. Si no lo� -Pero, cuando levant� la cabeza, vio c�mo brillaban los ojos de Phillip y se call�.
���Puedo besarla? -pregunt� �l.
Supuso que si le hubiera dicho que no, se habr�a detenido, aunque tampoco le dio la oportunidad porque, antes de que Eloise pudiera responder, �l se coloc� casi pegado a ella.
���Puedo? -repiti�, tan cerca de ella que le susurr� las palabras a sus labios.
Ella asinti� con un movimiento breve pero seguro y Phillip la bes� con suavidad, como se supone que un hombre debe besar a una mujer con la que quiz� vaya a casarse.
Sin embargo, Eloise lo rode� con los brazos y le acarici� el cuello y Phillip no pudo evitar querer m�s.
Mucho m�s.
La bes� con m�s pasi�n, ignorando el gemido de sorpresa de Eloise cuando le abri� los labios con la lengua. Pero ni siquiera eso era lo que quer�a. Quer�a sentirla, sentir su calidez, su vitalidad, sentirla a lo largo de su cuerpo, a su alrededor, quer�a contaminarse de ella.
La rode� con los brazos, colocando una mano en la parte alta de la espalda mientras la otra, m�s atrevida, bajaba hasta las nalgas. La apret� contra �l con fuerza; no le importaba que notara la prueba evidente de su deseo. Hac�a mucho tiempo, mucho, y era tan suave y dulce.
La deseaba.
La deseaba entera pero incluso su mente obnubilada por el deseo sab�a que aquella noche ser�a imposible, as� que se concentr� en obtener lo mejor que pudiera: su contacto, la sensaci�n de tenerla en los brazos, sentir su calor por todo el cuerpo.
Adem�s, Eloise estaba participando activamente. Aunque con algunas dudas al principio, como si no estuviera segura de lo que estaba haciendo, despu�s se dej� llevar y respondi� con ardor, emitiendo unos sonidos de lo m�s seductores.
Aquello lo estaba volviendo loco. Esa mujer lo estaba volviendo loco.
��Eloise, Eloise -susurr�, con la voz te�ida por la necesidad que ten�a de ella.
Entrelaz� los dedos en su pelo e hizo que un mech�n casta�o se soltara y cayera sobre el escote formando un seductor tirabuz�n. Phillip baj� los labios por el cuello de Eloise, saboreando su piel, y sin acab�rselo de creer cuando ella se arque� hacia atr�s para dejarle m�s espacio. Y justo en ese momento, justo cuando hab�a empezado a descender, doblando las rodillas para ir bajando por el escote, ella se separ�.
��Lo siento -dijo Eloise, cubri�ndose instintivamente el escote con las manos, aunque todo segu�a en su sitio.
��Yo no -dijo Phillip.
Ante aquella muestra de sinceridad, Eloise abri� los ojos, sorprendida. A Phillip no le import� lo m�s m�nimo. Nunca hab�a sido muy delicado con las palabras y, posiblemente, era mejor que ella lo supiera ahora, antes de comprometerse a algo permanente.
Pero entonces, ella lo sorprendi� a �l.
��Era una manera de hablar -dijo.
���Perd�n?
��He dicho que lo sent�a pero, en realidad, no era verdad. Era una manera de hablar.
Su voz sonaba muy calmada y casi aleccionadora, algo sorprendente en una mujer a la que acababan de besar de aquella manera tan arrebatadora.
��Decimos cosas as� constantemente -continu�-, para llenar los silencios.
Phillip se estaba empezando a dar cuenta de que Eloise no era una mujer de silencios.
��Es como cuando�
La volvi� a besar.
���Sir Phillip!
��A veces -dijo �l, con una sonrisa de satisfacci�n-, el silencio es bueno.
Eloise abri� la boca.
���Me est� diciendo que hablo mucho?
�l encogi� los hombros y no dijo nada, porque tomarle el pelo era muy divertido.
��Pues debe saber que aqu� he estado mucho m�s callada que en mi casa.
��Cuesta creerlo.
���Sir Phillip!
��Shhh -dijo �l, tom�ndola de la mano. Ella se solt� y �l la volvi� a coger, aunque esta vez con m�s fuerza-. Necesitamos un poco de ruido.

Al d�a siguiente, Eloise se despert� como si todav�a estuviera so�ando. Ese beso fue una sorpresa, no se lo esperaba.
Como tampoco se esperaba que le gustara tanto.
El est�mago se le quej� de hambre y decidi� que lo mejor ser�a bajar a desayunar. No ten�a ni idea de si sir Phillip estar�a all�. �Era de los que se levantaba temprano o le gustaba quedarse en la cama hasta mediod�a? Era ir�nico que no conociera esos h�bitos del que podr�a llegar a ser su marido.
Y si la estaba esperando frente a un plato de huevos escalfados, �qu� le dir�a? �Qu� se le dec�a a un hombre que, tan s�lo hac�a unas horas, le hab�a relamido la oreja?
Poco importaba que fuera una lengua maravillosa. Segu�a siendo un esc�ndalo.
�Qu� pasar�a si aparec�a ante �l y s�lo pod�a decirle �buenos d�as�? Seguro que le parecer�a muy divertido, despu�s de haberle dicho lo parlanchina que era la noche anterior.
Aquella situaci�n casi le hizo re�r. Ella, que era capaz de mantener una conversaci�n sobre nada en particular, y encima era lo que sol�a hacer, no sab�a qu� iba a decir la pr�xima vez que viera a sir Phillip.
Aunque claro, la hab�a besado. Y eso lo cambiaba todo.
Cruz� la habitaci�n pero, antes de abrir la puerta, se asegur� de que �sta estuviera bien cerrada. Era muy poco probable que Oliver y Amanda volvieran a intentar el mismo truco, pero nunca se sabe. La verdad, no le apetec�a nada otro ba�o de harina. O de algo peor. Despu�s de lo del pescado, seguramente los ni�os ten�an en mente algo l�quido. L�quido y apestoso.
Canturreando en voz baja, sali� de su habitaci�n y gir� a la derecha, hacia las escaleras. Promet�a ser un gran d�a; por la ma�ana, cuando se hab�a asomado por la ventana, hab�a visto que los rayos de sol se filtraban entre las nubes y�
���Ah!
Grit� casi de manera involuntaria mientras ca�a. Hab�a tropezado con algo colocado en medio del pasillo. Ni siquiera pudo intentar recuperar el equilibrio porque, como era habitual en ella, iba caminando muy deprisa y cuando cay�, lo hizo con fuerza.
No tuvo tiempo ni para amortiguar el golpe con las manos.
Se le llenaron de l�grimas los ojos. Dios Santo, se notaba la barbilla ardiendo. O, como m�nimo, un lado de la barbilla. Antes de caer, hab�a conseguido echar la cabeza a un lado.
Entre quejidos, gimi� algo incoherente; el tipo de ruido que uno hace cuando el cuerpo le duele tanto que no puede guard�rselo dentro. Y esper� a que el dolor fuera desapareciendo, como cuando te golpeas en un dedo del pie, que el dolor es muy intenso al principio pero que, poco a poco, va desapareciendo.
Sin embargo, la sensaci�n de ardor persist�a. La sent�a en la barbilla, en un lado de la cabeza, en la rodilla y en la cadera.
Parec�a que le hubieran dado una paliza.
Lentamente, y con mucho esfuerzo, se coloc� a cuatro patas y luego se sent�. Consigui� apoyar la espalda en la pared y se acerc� una mano a la mejilla mientras respiraba de manera breve y r�pida por la nariz para controlar el dolor.
���Eloise!
Phillip. Ni siquiera se molest� en levantar la cabeza porque no quer�a moverse de aquella posici�n.
��Por Dios, Eloise -dijo �l, subiendo de tres en tres el �ltimo tramo de escaleras y corriendo a su lado-. �Qu� ha pasado?
��Me he ca�do. -No quer�a lloriquear, pero habl� con la voz casi rota.
Con una ternura que parec�a impropia en un hombre de su tama�o, le cogi� la mano y se la separ� de la mejilla.
Y, a continuaci�n, dijo unas palabras que Eloise no estaba acostumbrada a escuchar.
��Tendr� que ponerse un trozo de carne en el ojo.
Ella levant� la cabeza y lo mir� con los ojos humedecidos.
���Me ha salido un moret�n?
�l asinti�, muy serio.
��Puede que acabe con un ojo morado, aunque todav�a es pronto para saberlo.
Eloise intent� sonre�r, intent� poner una cara divertida, pero no pudo.
���Le duele mucho? -pregunt� Phillip con dulzura.
Ella asinti�, sin saber por qu� el tono de su voz hac�a que quisiera llorar todav�a m�s. Se acord� de cuando, de peque�a, se cay� de un �rbol. Se hab�a torcido un tobillo pero hab�a conseguido no llorar en todo el camino de vuelta a casa.
Bast� una mirada de su madre para que las l�grimas empezaran a resbalarle por las mejillas.
Phillip le toco la mejilla con cuidado, arrugando el ce�o cuando ella hizo una mueca de dolor.
��Me pondr� bien -le asegur�. Y lo har�a. En varios d�as.
���Qu� ha pasado?
Sab�a perfectamente qu� hab�a pasado. Alguien hab�a puesto una especie de cuerda en medio del pasillo para que tropezara y cayera, y no hab�a que ser muy inteligente para saber qui�n era ese alguien.
Pero Eloise no quer�a meter a los ni�os en problemas. Al menos, no en los que seguro se meter�an cuando sir Phillip los encontrara. Seguro que no pensaban que se iba a hacer tanto da�o.
Sin embargo, Phillip ya hab�a visto el fino cordel, atado a las patas de dos mesas que, con el tropez�n de Eloise, hab�an ido a parar al medio del pasillo.
Eloise lo vio agacharse junto al cordel y acariciarlo con los dedos. Luego Phillip la mir�, aunque no para preguntarle nada sino con la certeza de lo que hab�a sucedido.
��No lo vi -dijo ella, a pesar de que resultaba algo obvio.
Phillip no apart� la vista de ella, pero con los dedos fue tensando el cordel hasta que lo rompi�.
Eloise contuvo la respiraci�n. Aquella acci�n encerraba algo aterrador. Phillip no parec�a haberse dado cuenta de que lo hab�a roto, como si no fuera consciente de su fuerza.
O de la fuerza de su rabia.
��Sir Phillip -susurr� ella, pero �l no la oy�.
���Oliver! -grit�-. �Amanda!
��Seguro que no quer�an hacerme da�o -dijo Eloise, sin saber por qu� los estaba defendiendo. Le hab�an hecho da�o, s�, pero ten�a la sensaci�n de que su castigo ser�a mucho menos doloroso que cualquiera que pudiera infligirles su padre.
��Me da igual lo que quisieran -dijo Phillip, muy enfadado-. Mire lo cerca que est� de las escaleras. �Y si se hubiera ca�do?
Eloise mir� hacia las escaleras. Estaban cerca, pero no lo suficiente para haber rodado por ellas.
��No creo que�
��Deben responder por esto -dijo Phillip, con la voz baja y temblorosa.
��Me pondr� bien -dijo Eloise.
Parec�a que el dolor intenso estaba empezando a desaparecer aunque todav�a le dol�a lo suficiente para que, cuando sir Phillip la cogi� en brazos, gritara de dolor.
Y aquello lo puso todav�a m�s furioso.
��La voy a meter en la cama -dijo, con voz tosca y decidida.
Eloise no se opuso.
Apareci� una doncella que, al ver la cara de Eloise, se asust� mucho.
��Traiga algo para el ojo -le mand� sir Phillip-. Un trozo de carne. Lo que sea.
La doncella asinti� y sali� corriendo mientras Phillip llevaba a Eloise a su habitaci�n.
���Le duele algo m�s?
��La cadera -reconoci� Eloise mientras Phillip la dejaba encima del colch�n-. Y el codo.
�l asinti�, muy serio.
���Cree que se ha roto algo?
���No! -respondi� ella, en seguida-. No, no�
��En cualquier caso, tengo que asegurarme -dijo �l, ignorando las protestas de Eloise mientras le examinaba el brazo.
��Sir Phillip, no creo que�
��Mis hijos han estado a punto de matarla -dijo �l, muy severo-. Creo que puede ahorrarse el �sir�.
Eloise trag� saliva mientras lo observaba caminar hacia la puerta con zancadas grandes y poderosas.
��Vaya a buscar a los gemelos, inmediatamente -dijo, seguramente a alg�n sirviente que hab�a esperando en el pasillo.
Eloise estaba convencida que hab�an escuchado su grito, pero no pod�a echarles la culpa por intentar retrasar al m�ximo el d�a del juicio final a manos de su padre.
��Phillip -dijo, intentando convencerlo, con la voz, para que volviera a la habitaci�n-. D�jemelos a m�. La lesionada soy yo y�
��Son mis hijos -dijo �l-, y los castigar� yo. Dios sabe que ya hace mucho que deber�a haberlo hecho.
Eloise lo mir� horrorizada. La ira casi lo hac�a temblar y, aunque a ella le hubiera encantado darles personalmente una buena zurra en el culo, cre�a que Phillip no estaba en condiciones de ser justo con sus hijos en ese momento.
��Le han hecho da�o -dijo Phillip, en voz baja-. Y eso es inaceptable.
��Me pondr� bien -repiti� ella-. Dentro de unos d�as, ni siquiera�
��No se trata de eso -respondi� �l, cada vez m�s alterado-. Si hubiera� -Se detuvo y lo volvi� a intentar-. Si no hubiera sido por� -Se detuvo, porque no pod�a encontrar las palabras adecuadas. Se apoy� en la pared y ech� la cabeza hacia atr�s, con la mirada perdida en el techo buscando� no lo sab�a. Eloise supuso que buscando respuestas. Como si se pudieran encontrar as�, levantando la vista.
Phillip se gir� y la mir�, muy serio, y Eloise vio algo que no se esperaba.
Y fue entonces cuando entendi� que todo aquello, la rabia en la voz y el cuerpo tembloroso, no iba dirigido hacia sus hijos. Bueno, al menos, no todo.
Aquella mirada sombr�a era autoinculpadora.
No culpaba a sus hijos.
Se culpaba a s� mismo.



Cap�tulo 6

�� no deber�as haber permitido que te besara. �Qui�n sabe qu� otras libertades intentar� tomarse la pr�xima vez que te vea? Pero a lo hecho, pecho y s�lo puedo preguntarte una cosa: �te gust�?�

Eloise Bridgerton a su hermana Francesca,
en una nota que pas� por debajo de la puerta de su
hermana la noche que �sta conoci� al conde de Kilmartin,
con quien se casar�a dos meses despu�s.

Cuando los ni�os entraron en la habitaci�n, casi arrastrados por la ni�era, Phillip se oblig� a mantenerse r�gido contra la pared porque ten�a miedo de que si se acercaba a ellos, les pudiera pegar una paliza brutal.
Y todav�a le daba m�s miedo que, al terminar, no se arrepentir�a.
As� que opt� por cruzarse de brazos y mirarlos fijamente, dejando que vieran lo enfadado que estaba mientras intentaba pensar qu� iba a hacer con ellos.
Al final, y con la voz temblorosa, Oliver dijo:
���Padre?
Phillip dijo lo �nico que se le ocurri�, lo �nico que ten�a en la cabeza.
���Veis a la se�orita Bridgerton?
Los gemelos asintieron, aunque no la miraron. Al menos, no a la cara, donde el morado estaba empezando a apoderarse del ojo.
���No la veis distinta?
Los ni�os no dijeron nada hasta que lleg� una doncella y rompi� el silencio.
���Se�or?
Phillip asinti� y se acerc� a ella para coger el trozo de carne que hab�a tra�do para el ojo de Eloise.
���Ten�is hambre? -les pregunt� a sus hijos. Cuando no le respondieron, a�adi�-: Bien porque, por desgracia, esta carne no ir� a parar a ning�n plato, �verdad?
Se fue hasta la cama y se sent� con cuidado al lado de Eloise.
��Perm�tame. -Todav�a demasiado enfadado para controlar la voz. Rechazando la colaboraci�n de Eloise, �l mismo le coloc� la carne encima del ojo y se lo envolvi� con un trozo de tela para que ella no se ensuciara las manos al sostenerlo.
Cuando termin�, se acerc� a los ni�os y se plant� delante de ellos con los brazos cruzados. Y esper�.
��Miradme -les dijo, al ver que ninguno de los dos apart� la mirada del suelo.
Cuando levantaron la cabeza, vio terror en sus ojos y le dio miedo, pero no sab�a de qu� otra manera deb�a reaccionar.
��No quer�amos hacerle da�o -susurr� Amanda.
���Ah no? -respondi� �l, inclin�ndose hacia ellos, furioso. La voz era plana, pero la rabia se le reflejaba en la cara e incluso Eloise dio un salto en la cama-. �No pensasteis que se podr�a hacer da�o cuando tropezara con la cuerda? -continu� Phillip que, con ese toque de sarcasmo, se controlaba mejor y eso lo hac�a m�s aterrador-. O quiz� pensasteis, acertadamente, que la cuerda no le har�a ning�n da�o pero no se os ocurri� que s� que se lo pod�a hacer cuando cayera.
Los ni�os no dijeron nada.
Phillip mir� a Eloise, que hab�a apartado el trozo de carne del ojo y se estaba tocando la mejilla. El morado iba empeorando por minutos.
Los gemelos ten�an que aprender que no pod�an continuar as�. Ten�an que aprender a tratar a la gente con m�s respeto. Ten�an que aprender a�
Phillip maldijo en voz baja. Ten�an que aprender algo, lo que fuera.
Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta.
��Venid conmigo -sali� al pasillo, se gir� y dijo-: �Ahora!
Y, mientras los ni�os sal�an, rezaba para que pudiera controlarse.

Eloise intent� no escuchar aunque no pod�a evitar aguzar el o�do. No sab�a d�nde se los hab�a llevado; pod�a ser a la habitaci�n de al lado, a su habitaci�n, afuera. Aunque sab�a una cosa: iban a recibir su castigo.
Y, a pesar de que sab�a que se lo merec�an, porque lo que hab�an hecho era inexcusable y ya eran mayorcitos para darse cuenta, segu�a estando preocupada por ellos. Cuando Phillip se los hab�a llevado, estaban muy asustados y Eloise todav�a recordaba la inquietante pregunta que Oliver le hab�a hecho el d�a anterior. ��Va a pegarnos?�
De hecho, al mismo tiempo que se lo pregunt�, iba retrocediendo, como si esperara que les pegara.
Aunque seguro que sir Phillip no� No, era imposible. Una cosa era darles un cachete despu�s de algo como lo de hoy, pero seguro que no lo hac�a habitualmente.
No pod�a haberse equivocado tanto con una persona. La noche anterior, hab�a permitido que la besara, incluso le hab�a devuelto el beso. Seguro que si Phillip fuera de los que pegaba a sus hijos por cualquier cosa, lo habr�a notado, habr�a sentido que hab�a algo que no funcionaba.
Al final, despu�s de lo que pareci� una eternidad, Oliver y Amanda aparecieron en la puerta, serios y con los ojos rojos, y detr�s de ellos, oblig�ndoles a caminar m�s deprisa que una serpiente, apareci� sir Phillip, tambi�n muy serio.
Los ni�os se acercaron a la cama y Eloise se gir� hacia ellos. Como ten�a el ojo izquierdo tapado, s�lo ve�a con el derecho y, �c�mo no?, los ni�os se hab�an colocado a su izquierda.
��Lo sentimos mucho, se�orita Bridgerton -susurraron.
��M�s alto -les dijo su padre.
��Lo sentimos.
Eloise asinti�.
��No volver� a suceder -a�adi� Amanda.
��Bueno, eso me tranquiliza -dijo Eloise.
Phillip se aclar� la garganta.
��Nuestro padre dice que debemos compensarla -dijo Oliver.
��Mmm� -Eloise no estaba segura de c�mo pretend�an hacerlo.
���Le gustan los caramelos? -pregunt� Amanda.
Eloise la mir�, parpadeando con el �nico ojo que ten�a abierto.
���Los caramelos?
Amanda asinti�.
��S�, supongo que s�. Como a todo el mundo.
��Tengo una caja de caramelos de lim�n. Llevo meses guard�ndolos. Puede qued�rselos.
Eloise trag� saliva para suavizar el nudo que se le hab�a hecho en la garganta al ver la torturada expresi�n de Amanda. A esos ni�os les pasaba algo. Con tantos sobrinos, Eloise sab�a diferenciar perfectamente cu�ndo un ni�o no era feliz.
��Da igual, Amanda -dijo, con el coraz�n partido-. Qu�date los caramelos.
��Pero tenemos que darle algo -dijo Amanda, mirando temerosa a su padre.
Eloise estuvo a punto de decirle que no era necesario pero, cuando la mir�, se dio cuenta de que ten�an que hacerlo. En parte, claro, porque sir Phillip hab�a insistido, y Eloise no iba a contradecir su autoridad. Pero, adem�s, porque los gemelos ten�an que aprender a reparar los da�os que causaban.
��Est� bien -dijo Eloise-. Me dar�is una tarde.
���Una tarde?
��S�. Cuando me encuentre mejor, tu hermano y t� me dar�is una tarde. Todav�a no conozco Romney Hall demasiado bien y supongo que vosotros conocer�is hasta el �ltimo rinc�n. Podr�ais acompa�arme a dar un paseo. Con una condici�n -a�adi�, porque valoraba mucho su salud y su condici�n f�sica-. Nada de travesuras.
��Ninguna -dijo Amanda, inmediatamente, asintiendo con fuerza-. Lo prometo.
��Oliver -dijo Phillip, cuando su hijo no respondi�.
��Nada de travesuras esa tarde -susurr�.
Phillip se acerc� a �l y lo cogi� por el cuello de la camisa.
���Ni nunca! -dijo, con la voz estrangulada-. �Lo prometo! No volveremos a acercarnos a la se�orita Bridgerton.
��Bueno, espero que hag�is alguna excepci�n -dijo Eloise, mirando a Phillip esperando que lo interpretara como un �Ya puede soltar al ni�o�-. Me deb�is una tarde.
Amanda dibuj� una t�mida sonrisa pero Oliver sigui� igual de serio.
��Pod�is marcharos -dijo Phillip, y a los ni�os les falt� tiempo para desaparecer.
Una vez solos, los dos adultos se quedaron en silencio, mirando la puerta con una expresi�n triste y agotada. Eloise se sent�a agotada, como si la hubieran implicado en una situaci�n que no acababa de entender.
Estuvo a punto de echarse a re�r. �En qu� estaba pensando? Claro que la hab�an implicado en una situaci�n que no acababa de entender, y se enga�aba al creer que sab�a qu� hacer.
Phillip se acerc� a la cama pero, cuando estuvo a su lado, se mantuvo bastante r�gido.
���C�mo se encuentra? -le pregunt�.
��Si no me saca esta carne del ojo dentro de poco -dijo, con sinceridad-, creo que voy a vomitar.
Cogi� la bandeja que hab�a tra�do la doncella y se la acerc�. Eloise se quit� el trozo de carne de la cara, con una mueca ante el ruido acuoso y pegajoso que hizo.
��Ser� mejor que me lave la cara -dijo-. El olor es muy fuerte.
Phillip asinti�.
��Antes, deje que le eche un vistazo.
���Tiene mucha experiencia con estas cosas? -le pregunt� ella, mirando hacia el techo cuando �l se lo pidi�.
��Un poco. -Phillip le apret� un poco la mejilla con el pulgar-. Mire hacia la derecha.
Ella le obedeci�.
���Un poco?
��En la universidad, boxeaba.
���Era bueno?
Le hizo girar la cabeza.
��Mire a la izquierda. Lo suficiente.
���Qu� quiere decir?
��Cierre el ojo.
���Qu� quiere decir? -insisti� ella.
��No ha cerrado el ojo.
Eloise los cerr� los dos porque, si s�lo cerraba uno, lo hac�a con demasiada fuerza.
���Qu� quiere decir?
No lo ve�a pero percibi� la pausa.
���Le han dicho alguna vez que es un poco testaruda?
��Constantemente. Es mi �nico defecto.
Escuch� c�mo Phillip se re�a.
���El �nico?
��El �nico que vale la pena comentar.
Abri� los ojos.
��No me ha contestado.
��No recuerdo cu�l era la pregunta.
Abri� la boca para responderle, pero entendi� que le estaba tomando el pelo e hizo una mueca.
��Vuelva a cerrar el ojo -dijo Phillip-. Todav�a no he terminado. -Cuando Eloise obedeci�, a�adi�-: �Lo suficiente� quiere decir que no ten�a que pelear si no quer�a.
��Pero no era el campe�n -conjetur� ella.
��Puede abrir el ojo.
Eloise lo abri� y parpade� al darse cuenta de lo cerca que estaba Phillip.
�l se ech� hacia atr�s.
��No, no lo era.
���Y por qu� no?
�l encogi� los hombros.
��Porque no me importaba lo suficiente.
���Qu� le parece? -pregunt� ella.
���El ojo?
Eloise asinti�.
��No creo que podamos hacer nada para evitar que tenga el ojo morado durante unos d�as.
��Cre� que no me hab�a golpeado el ojo -dijo ella, suspirando frustrada-. Cuando ca�, me refiero. Cre� que me hab�a hecho da�o en la mejilla.
��No hace falta golpearse el ojo para que se ponga morado. Se ve claramente que se ha golpeado aqu� -dijo, acarici�ndole el p�mulo, aunque con delicadeza para que ella no notara ning�n dolor-. Y esta zona est� tan cerca del ojo que es muy posible que el hematoma llegue hasta esta zona.
Ella gru��.
��Voy a estar horrorosa durante semanas.
��No creo que tarde tanto tiempo en desaparecer.
��Tengo hermanos -dijo, lanz�ndole una mirada que dec�a que sab�a de lo que estaba hablando-. He visto algunos ojos morados. Una vez, a Benedict le sali� uno que tard� meses en desaparecer.
���Qu� le pas�? -pregunt� Phillip.
��Mi hermano mayor -respondi� ella.
��No me diga m�s -dijo Phillip-. Yo tambi�n tuve un hermano mayor.
��Son unas criaturas asquerosas -dijo Eloise, aunque con un tono cari�oso.
��Seguramente, el suyo desaparecer� antes -dijo, ayud�ndola a levantarse para que pudiera ir a lavarse la cara.
��O no.
Phillip asinti� y, mientras Eloise se lavaba, dijo:
��Tendremos que buscarle una acompa�ante.
Eloise se qued� inm�vil.
��Lo hab�a olvidado.
Phillip tard� unos segundos en contestar.
��Yo no.
Eloise cogi� una toalla y se sec� la cara.
��Lo siento. Es culpa m�a. En una carta, me dijo que se encargar�a de buscar una pero, con las prisas por marcharme de Londres, olvid� que necesitar�a un tiempo prudencial para arreglarlo todo.
Phillip la mir� fijamente, pregunt�ndose si se habr�a dado cuenta de que hab�a revelado m�s informaci�n de la que le hubiera gustado. Era dif�cil imaginar que una mujer como Eloise, abierta, brillante y extremadamente habladora, pudiera tener secretos, pero desde que hab�a llegado no hab�a comentado nada de los motivos que la hab�an tra�do hasta Gloucestershire.
Dijo que buscaba marido, pero Phillip sospechaba que esos motivos ten�an que ver tanto con lo que hab�a dejado en Londres como con lo que esperaba encontrar aqu� en el campo.
Y ahora lo hab�a dicho: �con las prisas�.
�Por qu� ten�a prisa por marcharse? �Qu� hab�a pasado en Londres?
��Ya le he escrito a mi t�a abuela -dijo, ayud�ndola a meterse en la cama, aunque estaba claro que quer�a hacerlo sola-. Le envi� una carta la misma ma�ana que usted lleg�. Pero dudo que aparezca antes del jueves. Vive en Dorset, que no est� lejos de aqu�, pero no es de las que salen de su casa con lo puesto. Necesitar� tiempo para preparar el equipaje y hacer todas esas cosas� -agit� la mano en el aire, quit�ndole importancia-� que hacen las mujeres.
Eloise asinti�, seria.
��S�lo son cuatro d�as. Y aqu� hay muchos sirvientes. No es como si estuvi�ramos solos en un lejano refugio de cazadores.
��No diga tonter�as. Si alguien se entera de su presencia en esta casa sin acompa�ante, pondr�a su reputaci�n en un serio compromiso.
Ella suspir� y encogi� los hombros en un gesto fatalista.
��Bueno, no est� en mi mano decidirlo. -Se toc� el ojo-. Seguro que, si volviera hoy a casa, mi aspecto levantar�a m�s suspicacias que el hecho de que me hubiera ido.
Phillip asinti� lentamente, porque estaba de acuerdo con ella aunque no pod�a evitar pensar en otra cosa. �Hab�a alguna raz�n en particular por la que le preocupara tan poco su reputaci�n? No hab�a pasado mucho tiempo entre la alta sociedad pero, por su experiencia, todas las damas solteras, tuvieran la edad que tuvieran, siempre estaban preocupadas por su reputaci�n.
�Era posible que la reputaci�n de Eloise ya estuviera arruinada el d�a que apareci� en su puerta?
Y, m�s concretamente, �le importaba?
Frunci� el ce�o, porque todav�a no estaba en condiciones de responder a la segunda pregunta. Sab�a lo que quer�a, mejor dicho, lo que necesitaba, en una esposa y ten�a muy poco que ver con la pureza, la castidad y todos esos ideales que las chicas j�venes tanto se esmeraban en preservar.
Necesitaba a alguien que pudiera entrar en su vida y hac�rsela menos complicada. Alguien que estuviera al frente de la casa y que fuera una madre para sus hijos. Sinceramente, se alegraba de que Eloise despertara tambi�n sus deseos m�s �ntimos pero, aunque hubiera sido fea como un cardo� bueno, no habr�a tenido ning�n problema en casarse con un cardo siempre que fuera pr�ctica, eficiente y buena con los ni�os.
Sin embargo, si todo eso era cierto, �por qu� le molestaba tanto la posibilidad de que Eloise hubiera tenido un amante?
No, molestar no era la palabra. No sab�a definir con exactitud sus sentimientos. Lo irritaba, eso. Del mismo modo que irritaba una piedra en el zapato o una quemadura del sol.
Era la sensaci�n aquella de que hay algo que no est� bien. Y no es que est� catastr�fica y dram�ticamente mal, pero no est� bien.
Vio c�mo se recostaba en las almohadas.
���Quiere descansar un rato? �La dejo sola?
Eloise suspir�.
��Supongo que s�, aunque no estoy cansada. Dolorida, s�, pero no cansada. S�lo son las ocho.
Phillip mir� el reloj que hab�a encima de una estanter�a.
��Las nueve.
��Las ocho, las nueve -dijo ella, dejando ver que no hab�a diferencia-. En cualquier caso, es de d�a. -Mir� hacia la ventana, melanc�lica-. Y no llueve.
���Preferir�a salir y sentarse en el jard�n? -pregunt� Phillip.
��Preferir�a pasear por el jard�n -respondi� ella, descarada-, pero me duele un poco la cadera. Supongo que deber�a descansar un d�a.
��M�s de uno -dijo �l, con brusquedad.
��Seguramente tenga raz�n, pero le aseguro que no ser� capaz de quedarme en la cama m�s de un d�a.
Phillip sonri�. No era el tipo de mujer que se pasaba el d�a sentada en el sal�n bordando, cosiendo o lo que hicieran las mujeres en un sal�n con aguja e hilo en la mano.
La observ� mientras, incluso sentada en la cama, no pod�a evitar mover una pierna. No era el tipo de mujer que se pasaba el d�a sentada, y punto.
���Le gustar�a llevarse un libro? -le pregunt�.
Los ojos de Eloise reflejaron su decepci�n. Phillip sab�a que esperaba que la acompa�ara y Dios sabe que una parte de �l quer�a hacerlo, pero la otra parte le dec�a que ten�a que alejarse, casi como medida de protecci�n. Todav�a se sent�a un poco descolocado por haber tenido que pegar a sus hijos.
Parec�a que cada quince d�as hac�an algo merecedor de un castigo y, la verdad, ya no sab�a qu� m�s hacer. Aunque no disfrutaba peg�ndoles. Lo odiaba; cada vez que lo hac�a, ten�a arcadas, pero �qu� se supon�a que deb�a hacer cuando se portaban de aquella manera? Intentaba pasar por alto las peque�as cosas, pero cuando pegaban el pelo de la institutriz a las s�banas mientras ella dorm�a, �c�mo iba a pasarlo por alto? O como el d�a que rompieron todas las macetas de cer�mica que hab�a en una estanter�a del invernadero. Dijeron que hab�a sido un accidente, pero Phillip no les crey� ni una palabra. Y, mientras defend�an su inocencia, en sus ojos se ve�a que no pensaban que su padre les creyera.
As� que impon�a disciplina de la �nica manera que sab�a aunque, hasta ahora, s�lo hab�a utilizado la mano. Y eso cuando la utilizaba. La mitad de las veces, bueno m�s de la mitad, los recuerdos de la disciplina de su padre lo mortificaban de tal manera que se iba, temblando y sudado, horrorizado ante el temblor de la mano con la que quer�a pegarles en el culo.
Le preocupaba ser demasiado ben�volo con ellos. Seguramente lo era, visto que sus hijos no se comportaban mejor. Se dec�a que ten�a que ser m�s severo e incluso un d�a hab�a ido a los establos y hab�a cogido la fusta�
Recordarlo le hac�a estremecerse. Fue despu�s del episodio del pegamento; a la se�orita Lockhart tuvieron que cortarle el pelo y Phillip sinti� una rabia muy dolorosa y desquiciante. La visi�n se le ti�� de rojo y lo �nico que quer�a era castigarlos, hacer que se portaran bien, ense�arles a ser buenas personas y acab� por ir a buscar la fusta.
Sin embargo, le quem� en las manos y la solt�, horrorizado y temeroso de en qu� se habr�a convertido de haberla usado.
Los ni�os se quedaron sin un castigo durante un d�a entero. Phillip se encerr� en el invernadero, temblando y odi�ndose por lo que casi hab�a hecho.
Y por lo que era incapaz de hacer.
Convertir a sus hijos en mejores personas.
No sab�a c�mo ser un buen padre. Eso estaba claro. No sab�a c�mo hacerlo y, adem�s, era posible que no estuviera hecho para eso. A lo mejor, hab�a hombres que nac�an sabiendo qu� decir y qu� hacer y otros, por mucho que lo intentaran, no serv�an.
A lo mejor, uno necesitaba tener un buen padre a quien poder imitar.
Y en eso, la suerte de Phillip estuvo echada desde el d�a que naci�.
Y ahora estaba all�, intentando cubrir sus deficiencias con Eloise Bridgerton. Quiz� podr�a dejar de sentirse tan mal padre si les consegu�a una buena madre.
Sin embargo, las cosas nunca eran tan f�ciles como parec�an y Eloise, en el d�a que llevaba en Romney Hall, hab�a puesto su vida patas arriba. No esperaba desearla, al menos con la intensidad que lo hac�a cada vez que la miraba. Y cuando la hab�a visto en el suelo, �c�mo es que lo primero que hab�a sentido hab�a sido terror?
Terror por su estado f�sico y, para ser sincero, terror de que los gemelos la hubieran convencido de que se marchara.
Cuando se hab�a enterado de lo del pelo de la se�orita Lockhart, su primera reacci�n hab�a sido ir a buscar a los ni�os, lleno de c�lera. Con Eloise, en cambio, apenas hab�a pensado en ellos hasta que se hab�a asegurado personalmente que no estaba grave.
No quer�a preocuparse por ella, s�lo quer�a una buena madre para sus hijos. Y ahora no sab�a qu� hacer.
Y, por lo tanto, pasar la ma�ana en el jard�n con la se�orita Bridgerton parec�a una idea celestial, pero sab�a que no pod�a permit�rselo.
Necesitaba estar un rato solo. Necesitaba pensar. O mejor, no pensar, porque si pensaba s�lo consegu�a enfadarse y confundirse m�s. Necesitaba hundir las manos en alguna maceta llena de tierra y ensuciarse hasta olvidarse de todos sus problemas.
Necesitaba escapar.
Y si por ello era un cobarde, pues que as� fuera.



Cap�tulo 7

�� no me he aburrido tanto en mi vida. Colin, tienes que volver a casa. Estoy terriblemente aburrida sin ti y no creo que pueda soportarlo mucho m�s. Por favor, vuelve, porque ya empiezo a repetirme y no hay nada m�s aburrido que eso.�

Eloise Bridgerton a su hermano Colin, durante la quinta
temporada de Eloise como debutante aunque Colin,
que estaba viajando por Dinamarca, nunca recibi� la carta.

Eloise se pas� el d�a entero en el jard�n, estirada en una incre�blemente c�moda tumbona que deb�an haber importado de Italia porque, por experiencia, sab�a que ni a los ingleses ni a los franceses les preocupaba la comodidad de los muebles.
Y no es que se pasara muchas horas del d�a comprobando la construcci�n de las sillas y los sof�s pero, como la hab�an dejado sola en el jard�n de Romney Hall, no ten�a otra cosa que hacer.
Nada. S�lo pod�a pensar en la tumbona tan c�moda que ten�a debajo, bueno y quiz� tambi�n en que sir Phillip era un grosero y un maleducado por haberla dejado sola todo el d�a despu�s de que sus dos monstruos, cuya existencia, record�, nunca mencion� en las cartas que le escribi� durante un a�o, le hab�an puesto un ojo morado.
Era un d�a perfecto, con el cielo despejado y una ligera brisa, y Eloise no ten�a nada en qu� pensar.
Jam�s en su vida se hab�a aburrido tanto.
No era de las que se sentaban a contemplar el cielo. Preferir�a estar haciendo algo, pasear, inspeccionar un seto, cualquier cosa que no fuera estarse all� sentada observando el horizonte.
O, si ten�a que quedarse all� todo el d�a, preferir�a hacerlo acompa�ada. Seguro que las nubes ser�an m�s interesantes si no estuviera sola, si tuviera a alguien a quien poderle decir: �Mira �sa, parece un conejo, �no crees?�.
Pero no, la hab�an dejado completamente sola. Sir Phillip estaba en el invernadero, incluso lo ve�a desde donde estaba y, a pesar de que le apetec�a mucho levantarse e irlo a buscar, aunque s�lo fuera porque las plantas ser�an m�s entretenidas que las nubes, no iba a darle la satisfacci�n de perseguirlo.
No despu�s de haberla rechazado de aquella manera tan brusca por la ma�ana. Madre m�a, le hab�a faltado tiempo para desaparecer de su lado. Hab�a sido de lo m�s extra�o. Cre�a que se llevaban bastante bien y, de repente, se hab�a inventado no s� qu� excusa de que ten�a mucho que hacer y se hab�a marchado de la habitaci�n como si estuviera infectada.
�Qu� hombre tan odioso!
Abri� el libro que hab�a cogido de la biblioteca y se lo coloc� delante de la cara. Esta vez iba a leerlo aunque se muriera de aburrimiento.
Aunque, claro, eso mismo se hab�a dicho las �ltimas cuatro veces que lo hab�a abierto. Y en ninguna de las cuatro ocasiones hab�a conseguido leer m�s de una frase, o un p�rrafo si era muy disciplinada, antes de evadirse y que el texto se volviera borroso y, obviamente, hab�a dejado de leer.
Y le estaba bien porque, como se sent�a tan irritada con sir Phillip, al llegar a la biblioteca hab�a escogido el primer libro que hab�a encontrado.
�La bot�nica de los helechos? �En qu� demonios estaba pensando?
Y lo que era peor, si �l la ve�a con ese libro, seguro que pensar�a que lo hab�a escogido para saber m�s de sus intereses.
Eloise parpade�, sorprendida, al ver que hab�a llegado al final de la p�gina. No recordaba ni una palabra de lo que acababa de leer y se pregunt� si, sencillamente, la vista hab�a pasado por encima de las palabras sin leerlas.
Aquello era rid�culo. Dej� el libro, se levant� y dio unos pasos para comprobar el estado de la cadera. Cuando vio que el dolor no era tan intenso, de hecho s�lo not� una ligera molestia, dibuj� una sonrisa de satisfacci�n y empez� a caminar hacia los rosales que hab�a al norte de la casa, deteni�ndose de vez en cuando para oler las flores. Todav�a estaban muy cerradas, porque la temporada de las rosas a�n no hab�a llegado, pero quer�a comprobar si ol�an y si�
���Qu� demonios est� haciendo?
Del susto, Eloise estuvo a punto de caerse encima de un rosal.
��Sir Phillip -dijo, aunque era bastante obvio.
Estaba muy enfadado.
��Se supone que deber�a estar sentada.
��Estaba sentada.
��S�, pues todav�a deber�a estarlo.
Eloise decidi� ir con la verdad por delante.
��Me aburr�a.
Sir Phillip lanz� una mirada a la tumbona.
���No ha cogido un libro de la biblioteca?
Ella encogi� los hombros.
��Ya lo he terminado.
Phillip arque� la ceja, incr�dulo.
Ella lo mir� y tambi�n arque� la ceja.
��Mire, necesita descansar -dijo �l, muy serio.
��Estoy perfectamente -contest� ella, coloc�ndose la mano encima de la cadera-. Apenas me duele.
Phillip la mir� unos segundos, bastante irritado, como si quisiera decir algo pero no supiera el qu�. Debi� de salir del invernadero corriendo, porque le costaba respirar, llevaba los brazos, las u�as y la camisa llenos de tierra. Iba hecho un andrajoso, al menos en comparaci�n con los caballeros de Londres a los que ella estaba acostumbrada, pero hab�a algo atractivo en �l, algo primitivo y elemental.
��Si tengo que preocuparme por usted, no puedo trabajar -gru��.
��Entonces no trabaje -respondi� ella, para quien la soluci�n era sencilla.
��Estoy en medio de un experimento -dijo �l, muy seco; tanto, que a Eloise le pareci� estar hablando con un ni�o hura�o.
��En ese caso, le acompa�ar� -dijo ella, pasando por su lado y dirigi�ndose hacia el invernadero. �C�mo pretend�a que decidieran si se adaptaban bien si apenas pasaban tiempo juntos?
Phillip alarg� el brazo para detenerla, pero luego record� que iba sucio y lo apart�.
��Se�orita Bridgerton -dijo-. No puede�
���No podr�a ayudarle en algo? -lo interrumpi� ella.
��No -dijo �l, con tanta brusquedad que Eloise decidi� no insistir.
��Sir Phillip -pregunt� ella, que estaba a punto de perder la paciencia-, �puedo hacerle una pregunta?
Sorprendido por el repentino cambio de tema, asinti� con un movimiento r�pido y seco, como les gustaba hacer a los hombres cuando estaban enfadados y quer�an hacer ver que controlaban la situaci�n.
���Es el mismo hombre con el que pase� ayer por la noche?
Phillip la mir� como si estuviera loca.
���Perd�n?
��El hombre con quien pas� una bonita velada ayer por la noche -dijo ella, conteniendo la necesidad de cruzar los brazos mientras hablaba-. El mismo con quien cen� y luego di un paseo por la casa y el invernadero; el hombre que habl� conmigo y que, por sorprendente que parezca, disfrut� de mi compa��a.
Phillip se limit� a mirarla durante varios segundos, y luego dijo:
��Disfruto de su compa��a.
��Entonces -pregunt� ella-, �por qu� me ha dejado sola en el jard�n tres horas?
��No han sido tres horas.
��No se trata de eso sino de�
��Han sido cuarenta y cinco minutos -dijo �l.
��Lo que sea.
��No, lo que es.
��Est� bien -dijo ella porque, seguramente, Phillip ten�a raz�n, y eso la dejaba en una situaci�n un tanto extra�a y �Est� bien� le pareci� lo �nico que pod�a decir sin hacer m�s el rid�culo.
��Se�orita Bridgerton -dijo �l, con la voz cortada al acordarse de que la noche anterior la hab�a llamado simplemente Eloise.
Y la hab�a besado.
��Como podr� imaginarse -continu�-, lo sucedido esta ma�ana con mis hijos me ha dejado de bastante mal humor y pens� que no ser�a muy buena compa��a para usted.
��Entiendo -respondi� Eloise, sorprendida por el tono desde�oso que le hab�a salido.
��Bien.
Sin embargo, Eloise estaba segura de entender. Que estaba enfadado, claro. Bueno, estaba enfadado por lo de los ni�os, de acuerdo, pero all� hab�a otra cosa.
��Entonces, lo dejar� trabajar -dijo, haciendo un gesto con la mano hacia el invernadero como si se estuviera despidiendo de �l.
Phillip le lanz� una mirada muy sospechosa.
���Y qu� va a hacer usted?
��Bueno, creo que escribir� unas cartas y luego dar� un paseo.
��No dar� ning�n paseo -gru�� �l.
Y a Eloise le pareci� que lo dijo como si se preocupara por ella.
��Sir Phillip -respondi� ella-. Le aseguro que me encuentro perfectamente. Estoy segura de que estoy mejor de lo que aparento.
��Ser� mejor que est� mejor de lo que aparenta -dijo �l, entre dientes.
Eloise frunci� el ce�o. S�lo era un ojo morado y, por lo tanto, s�lo tendr�a ese aspecto durante un tiempo pero no hab�a necesidad de recordarle que estaba horrible.
��No se preocupe, me mantendr� lejos de sus asuntos que, en definitiva, es lo que importa, �verdad? -le dijo Eloise.
A Phillip le empez� a temblar la vena que le cruzaba la frente. Eloise se alegr� mucho.
��Venga, v�yase -le dijo. Sin embargo, cuando vio que �l no se mov�a, se gir� y sigui� caminando hacia otro lado del jard�n.
��Det�ngase ahora mismo -le orden� sir Phillip, coloc�ndose a su lado de una sola zancada-. No dar� ning�n paseo.
Eloise estuvo a punto de preguntarle si iba a atarla a la tumbona pero, al final, se mordi� la lengua por miedo que a Phillip le gustar� la idea y la llevara a cabo.
��Sir Phillip -dijo-, no veo c�mo va a� �Oh!
Refunfu�ando sobre las est�pidas mujeres, aunque con otro adjetivo que a Eloise le pareci� menos delicado, sir Phillip la cogi� en brazos, la llev� hasta la tumbona y la dej� caer encima del coj�n sin demasiados miramientos.
��Y no se mueva de ah� -le mand�.
Eloise intent� responderle despu�s de aquella inconcebible demostraci�n de arrogancia.
��No puede�
���Por el amor de Dios! Agotar�a hasta la paciencia de un santo.
Ella lo mir�.
���Qu� necesitar�a para no moverse de aqu� en todo el d�a? -le pregunt� �l, un poco impaciente.
��No se me ocurre nada -respondi� ella con sinceridad.
��Est� bien -dijo �l, con la barbilla hacia fuera, en un gesto de tozudez furiosa-. Recorra todo el condado. Nade hasta Francia, si quiere.
���Desde Gloucestershire? -pregunt� ella, levantando la comisura de los labios.
��Si hay alguien en este mundo capaz de imaginar c�mo hacerlo -dijo �l-, �sa es usted. Buenos d�as, se�orita Bridgerton.
Y se march�, dejando a Eloise en el mismo sitio de donde se hab�a levantado hac�a diez minutos. All� sentada y todav�a sorprendida por la repentina desaparici�n de Phillip, olvid� que su intenci�n era levantarse e ir a dar un paseo.

Si Phillip todav�a no estaba seguro de haber metido la pata por la ma�ana, la breve nota de Eloise inform�ndole que aquella noche cenar�a en su habitaci�n acab� de dej�rselo claro.
Teniendo en cuenta que durante toda la tarde se hab�a quejado de la falta de compa��a, la decisi�n de cenar sola en su habitaci�n era un ataque claro y directo.
Phillip cen� solo, en silencio, como hab�a hecho durante meses. En realidad, durante a�os porque, mientras Marina viv�a, tampoco sol�a bajar a cenar con �l. Se dir�a que ya se habr�a acostumbrado a la situaci�n, pero estaba nervioso e inc�modo porque era consciente de que los sirvientes sab�an que Eloise hab�a rechazado su compa��a.
Gru�� algo mientras masticaba la carne. Sab�a que se supon�a que uno deb�a ignorar a los sirvientes y hacer su vida normal como si no existieran o, si exist�an, como si fueran otra especie completamente distinta. Y mientras a �l no le interesaba para nada la vida que llevaban fuera de Romney Hall, a ellos parec�a que s� les interesaba la suya y odiaba ser la comidilla de la casa.
Y seguro que esa noche lo era; seguro que mientras cenaban todos en la cocina, s�lo hablar�an de �l.
Se meti� un pedazo de pan en la boca. Ojal� tuvieran que comerse el pez que Eloise meti� en la cama de Amanda.
Se comi� la ensalada, el pollo y el pud�n, aunque con la sopa y la carne hab�a tenido m�s que suficiente. Pero siempre exist�a la posibilidad de que Eloise cambiara de idea y bajara a cenar con �l. No parec�a muy probable, vista su tozudez, pero si lo hac�a, quer�a estar presente.
Cuando qued� claro que era m�s un deseo que una realidad, pens� en subir a su habitaci�n pero, incluso en el campo, no era apropiado y, adem�s, dudaba que quisiera verlo.
Bueno, eso no era del todo cierto. En el fondo, cre�a que s� que quer�a verlo, pero lo quer�a ver arrepentido. Y aunque no pronunciara �lo siento�, seguro que en su aspecto se reflejaba que se presentaba ante ella con el rabo entre las piernas.
Aunque eso no ser�a lo peor del mundo, porque ya hab�a decidido arrodillarse ante ella y rogarle que se casara con �l siempre que ella aceptara hacer de madre a los gemelos. Y eso a pesar de haberlo estropeado todo por la tarde y, para ser sinceros, tambi�n por la ma�ana.
Sin embargo, querer cortejar a una mujer y saber hacerlo eran dos cosas bien distintas.
Su hermano era el que ten�a encanto y don de gentes; siempre sab�a qu� decir y qu� hacer en cada situaci�n. George jam�s se hubiera dado cuenta que los sirvientes lo miraban de reojo como si, a los diez minutos, fueran a despellejarlo vivo y, en realidad, jam�s hab�a tenido necesidad de hacerlo porque todo lo que hab�an dicho de �l hab�a sido: �El se�or George es un granuja�. Y eso siempre acompa�ado de una sonrisa, claro.
En cambio, Phillip era mucho m�s callado, m�s reflexivo y mucho menos dotado para el papel de padre y se�or de las tierras. Siempre hab�a planeado marcharse de Romney Hall y no mirar atr�s, al menos mientras su padre estuviera vivo. George era quien ten�a que casarse con Marina y juntos tendr�an media docena de hijos perfectos. Phillip ser�a el t�o brusco y exc�ntrico que viv�a en Cambridge y se pasaba el d�a metido en el invernadero haciendo experimentos que nadie m�s entend�a, o por los que nadie se preocupaba, en verdad.
Las cosas ten�an que ir as�, pero todo cambi� en aquel campo de batalla de B�lgica.
Inglaterra gan� la guerra, pero para Phillip fue poco consuelo cuando su padre lo hizo volver a Gloucestershire para convertirlo en el perfecto heredero.
Para convertirlo en George, que siempre hab�a sido su hijo predilecto.
Y un d�a su padre muri�. All�, delante de �l. En medio de una acalorada disputa, seguramente exagerada por el hecho que su hijo ya era demasiado grande para ponerlo de rodillas y golpearlo con una vara, su coraz�n dijo basta.
Y �l se convirti� en sir Phillip, con todos los derechos y las obligaciones de un bar�n.
Quer�a a sus hijos, los quer�a m�s que a su vida, as� que supon�a que se alegraba de c�mo hab�an salido las cosas, pero segu�a sintiendo que hab�a fracasado. Romney Hall iba sobre ruedas; hab�a introducido varias t�cnicas agr�colas nuevas que hab�a aprendido en la universidad y era la primera vez que las tierras daban beneficios desde� bueno, no sab�a desde cu�ndo. Mientras su padre estuvo vivo, las tierras no hab�an dado ninguna renta.
Pero las tierras eran s�lo tierras. Y sus hijos eran seres humanos, de carne y hueso, y cada d�a estaba m�s seguro de que los estaba decepcionando. Cada nuevo amanecer parec�a traer problemas nuevos, cosa que le aterraba porque no imaginaba qu� pod�a ser peor que pegarle el pelo a la se�orita Lockhart y ponerle el ojo morado a Eloise, y no sab�a qu� hacer. Cuando intentaba hablar con ellos, siempre parec�a que dec�a las palabras inapropiadas. O hac�a el gesto inapropiado. O no hac�a nada porque le daba miedo perder los estribos.
Excepto una vez. La cena de la noche anterior con Eloise y Amanda. Por primera vez desde que recordaba, hab�a sabido tratar a su hija como un padre. La presencia de Eloise lo hab�a calmado, le hab�a proporcionado una claridad de pensamiento que normalmente no ten�a cuando se enfrentaba a sus hijos. Fue capaz de ver el lado divertido de la situaci�n en vez de su propia frustraci�n.
Por eso, con m�s motivo todav�a, necesitaba que Eloise se quedara y se casara con �l. Y por eso mismo decidi� que no subir�a a verla para intentar arreglar las cosas.
No le importaba presentarse ante ella con el rabo entre las piernas. Si fuera necesario, se presentar�a con la cabeza entre las piernas.
Lo que no quer�a era empeorar todav�a m�s las cosas.

Al d�a siguiente, Eloise se levant� muy temprano, aunque era normal porque, la noche anterior, se hab�a acostado a las ocho y media. Se arrepinti� de su exilio voluntario en el mismo momento en que envi� la nota a sir Phillip dici�ndole que cenar�a en su habitaci�n.
Se hab�a enfadado mucho con �l y, por la noche, dej� que la ira se apoderara de su mente. La verdad era que detestaba comer sola, detestaba estar sentada mirando el plato y pensando cu�ntos bocados le faltaban para acabarse las patatas. Incluso sir Phillip en su d�a m�s obstinado e incomunicativo hubiera sido mejor que nada.
Adem�s, todav�a no estaba segura de que se adaptaran bien, y comer en habitaciones separadas no contribu�a a poder conocer un poco m�s su personalidad y su car�cter.
Pod�a ser un oso, y de lo m�s gru��n, pero cuando sonre�a� De repente, Eloise entendi� a lo que se refer�an todas esas chicas cuando quedaban extasiadas por la sonrisa de su hermano Colin, que a ella le parec�a de lo m�s normal porque, bueno, era Colin.
Sin embargo, cuando sir Phillip sonre�a, se transformaba. Los ojos oscuros adquir�an un brillo diab�lico, llenos de humor y picard�a, como si supiera algo que ella no sab�a. Pero aquello no era lo que hac�a que el coraz�n le diera un vuelco. Eloise era una Bridgerton y ya hab�a visto muchos brillos diab�licos y se enorgullec�a de ser bastante inmune a sus efectos.
Cuando sir Phillip la miraba y le sonre�a, lo hac�a con un aire de timidez, como si no estuviera acostumbrado a sonre�r a una mujer. Y ella se quedaba con la sensaci�n de que aquel era un hombre que, si las piezas del puzzle encajaban, podr�a llegar a apreciarla alg�n d�a. Aunque no la quisiera, la valorar�a y no se la tomar�a a la ligera.
Y por ese motivo Eloise todav�a no estaba lista para hacer las maletas y marcharse, a pesar del lamentable comportamiento de sir Phillip el d�a anterior.
Escuch� que su est�mago reclamaba comida y baj� al comedor, donde le informaron que sir Phillip ya hab�a desayunado. Eloise intent� no desanimarse. No significaba que estuviera intentando evitarla; era muy posible que hubiera dado por sentado que no le gustaba madrugar y hubiera decidido no esperarla.
Sin embargo, cuando ech� un vistazo al invernadero y lo vio vac�o, se dio por vencida y fue en busca de otra compa��a.
Oliver y Amanda le deb�an una tarde, �no? Eloise subi� las escaleras muy decidida. Bien pod�an cambiarlo por una ma�ana.

���Os apetece ir a nadar?
Oliver la mir� como si se hubiera vuelto loca.
��A m� s� -dijo Eloise, asintiendo-. �A vosotros no?
��No -respondi� el ni�o.
��A m� s� -dijo Amanda, sac�ndole la lengua a su hermano cuando �ste le lanz� una mirada furiosa-. Me encanta nadar, y a Oliver tambi�n. Pero est� demasiado enfadado con usted para admitirlo.
��No creo que deban ir -dijo la ni�era, una mujer de aspecto severo y de edad indeterminada.
��Bobadas -dijo Eloise que, en ese mismo momento, decidi� que aquella mujer no le ca�a nada bien-. Hace muy buen d�a y un poco de ejercicio no les vendr� mal.
��De todos modos� -dijo la ni�era, con una voz irritada que demostraba lo poco que le gustaba que ignoraran su autoridad.
��Yo misma les dar� clase -continu� Eloise, utilizando el mismo tono de voz que utilizaba su madre cuando quer�a dejar claro que no quer�a discutir-. Ahora mismo no tienen institutriz, �verdad?
��No, no tienen -dijo la ni�era-. Estos peque�os monstruos le pusieron cola en�
��Me da igual por qu� se march� -la interrumpi� Eloise, que no quer�a saber qu� le hab�an hecho a la �ltima institutriz-. Estoy segura que a usted se le ha hecho muy pesado asumir los dos papeles durante estas semanas.
��Meses -gru�� la ni�era.
��Todav�a peor -dijo Eloise-. Creo que se merece una ma�ana libre, �no le parece?
��Bueno, no me importar�a ir al pueblo�
��Entonces, est� decidido. -Eloise baj� la cabeza, mir� a los ni�os y se permiti� un momento de autocomplacencia. La estaban mirando maravillados-. Venga, v�yase -le dijo a la ni�era, casi empuj�ndola para que saliera-. Divi�rtase.
Cuando la ni�era, todav�a un poco enfadada, hubo salido, Eloise cerr� la puerta y se gir� hacia los ni�os.
��Es muy lista -dijo Amanda, boquiabierta.
Oliver no pudo decir nada, s�lo asinti� al comentario de su hermana.
��Odio a la ni�era Edwards -dijo Amanda.
��No digas eso -le recrimin� Eloise, aunque a ella tampoco le hab�a ca�do demasiado bien.
��La odiamos -dijo Oliver-. Es horrible.
Amanda asinti�.
��Ojal� volviera la ni�era Millsby, pero tuvo que marcharse a cuidar de su madre. Est� enferma -explic� la ni�a.
��Su madre -a�adi� Oliver-. No la ni�era Millsby.
���Cu�nto tiempo lleva aqu� la se�orita Edwards? -pregunt� Eloise.
��Cinco meses -respondi� Amanda, muy triste-. Cinco largos meses.
��Bueno, estoy segura que no debe ser tan mala -dijo Eloise, que quiso continuar pero que no pudo porque Oliver la interrumpi�.
���S� que lo es!
Eloise no estaba dispuesta a despreciar a otro adulto, y mucho menos a uno que ten�a autoridad sobre los ni�os, as� que decidi� cerrar el tema.
��Bueno, eso ahora no importa porque esta ma�ana est�is conmigo.
Amanda se le acerc� y, t�midamente, le cogi� la mano.
��Usted me cae bien -dijo.
��Y t� a m� tambi�n -respondi� Eloise que, sorprendida, not� c�mo se le humedec�an los ojos.
Oliver no dijo nada y Eloise no se lo tom� mal. A algunas personas les costaba m�s cogerle cari�o a los dem�s que a otras. Adem�s, estos ni�os ten�an todo el derecho del mundo a ser precavidos. Su madre los hab�a dejado. Porque hab�a muerto, claro, pero a�n as� se hab�an quedado sin madre demasiado temprano; s�lo sab�an que la quer�an y que ya no estaba con ellos.
Eloise record� los meses posteriores a la muerte de su padre. Se abrazaba a su madre a cada momento dici�ndose que si se manten�a cerca de ella, o mejor, agarrada a ella, no se marchar�a.
�A qui�n le extra�aba que a los ni�os les costara adaptarse a la nueva ni�era? Seguramente, la ni�era Millsby los hab�a cuidado desde peque�os y perderla al poco tiempo de la muerte de Marina debi� ser el doble de dif�cil.
��Siento mucho lo del ojo -dijo Amanda.
Eloise le apret� un poco la mano.
��No es tanto como parece.
��Pues parece horrible -admiti� Oliver, demostrando por primera vez un atisbo de remordimiento en la cara.
��Es verdad -dijo Eloise-, pero me est� empezando a gustar. Creo que parezco un soldado que vuelve de la guerra� �y ha ganado!
��No parece que haya ganado -dijo Oliver, puro reflejo del escepticismo.
��No digas bobadas. Claro que s�. Cualquiera que vuelve a casa despu�s de una guerra ya ha ganado.
���Eso significa que el t�o George perdi�? -pregunt� Amanda.
���El hermano de vuestro padre?
Amanda asinti�.
��Muri� antes de que naci�ramos.
Eloise se pregunt� si sabr�an que, en un principio, su madre ten�a que casarse con su t�o. Seguramente no.
��Vuestro t�o fue un h�roe -dijo, muy respetuosa.
��Pero nuestro padre no -dijo Oliver.
��Tu padre no pudo ir a la guerra porque ten�a demasiadas responsabilidades aqu� -le explic� Eloise-. Pero hace una ma�ana demasiado bonita para una conversaci�n tan seria, �no cre�is? Deber�amos estar ah� fuera pas�ndonoslo en grande.
Los ni�os enseguida se contagiaron de su entusiasmo y, en un abrir y cerrar de ojos, se hab�an puesto los trajes de ba�o e iban corriendo por el jard�n hacia el lago.
���Tenemos que repasar la aritm�tica! -les grit� Eloise mientras los ni�os se alejaban.
Y, para su mayor sorpresa, lo hicieron. �Qui�n hubiera dicho que los n�meros pod�an ser tan divertidos?



Cap�tulo 8

�� �qu� suerte tienes de ir a la escuela! Nosotras tenemos una nueva institutriz y es la tortura personificada. Nos da la tabarra con las sumas todo el d�a. La pobre Hyacinth se echa a llorar cada vez que escucha la palabra "siete", aunque no s� por qu� "uno m�s seis� no le provoca el mismo efecto. No s� qu� vamos a hacer. Supongo que le ensuciaremos el pelo con tinta, a la se�orita Haversham, claro, no a Hyacinth, aunque no lo descarto.�

Eloise Bridgerton a su hermano Gregory
en el primer trimestre de �ste en el colegio Eton.

Cuando Phillip volvi� de la rosaleda, se qued� muy extra�ado de encontrar la casa tan tranquila y silenciosa. No pasaba un d�a sin que no se escuchara el ruido de una mesa contra el suelo o alg�n grito de rabia.
Los ni�os, pens�, saboreando aquel momento de silencio. Seguro que les hab�an dado la ma�ana libre y la ni�era Edwards se los hab�a llevado a dar un paseo.
Y supuso que Eloise todav�a seguir�a acostada aunque eran casi las diez; en realidad, no parec�a el tipo de mujer a la que se le sol�an pegar las s�banas.
Phillip mir� el ramo de rosas que llevaba en la mano. Se hab�a pasado una hora escogiendo las m�s bonitas; en Romney Hall hab�a tres rosaledas y hab�a tenido que ir hasta la m�s lejana para encontrar las que hab�an empezado a abrirse. Luego las fue cortando, muy minucioso, con cuidado de cortar por el punto exacto para que el rosal siguiera creciendo, y a continuaci�n limpi� los tallos.
Las flores se le daban bien. Las plantas se le daban todav�a mejor, pero dudaba que a Eloise le pudiera parecer rom�ntico que le regalara una rama de hiedra.
Fue hasta el comedor, donde esperaba encontrar la mesa puesta con el desayuno de Eloise, pero ya estaba todo recogido y limpio. Phillip frunci� el ce�o y se qued� un segundo all� de pie, intentando decidir qu� hac�a. Era obvio que Eloise ya se hab�a levantado y hab�a desayunado, pero no ten�a ni idea de d�nde estaba.
Justo en ese momento entr� una sirvienta con un plumero y un trapo. Cuando lo vio, inclin� la cabeza.
��Necesitar� un florero -dijo, levantando las flores. Le hubiera gustado d�rselas directamente a Eloise, pero no le apetec�a llevarlas encima toda la ma�ana mientras la buscaba.
La sirvienta asinti� y dio media vuelta, pero Phillip la detuvo.
��Por cierto, �sabe d�nde est� la se�orita Bridgerton? He visto que ya han recogido su desayuno.
��Ha salido, sir Phillip -dijo la chica-. Con los ni�os.
Phillip parpade�, sorprendido.
���Ha salido con Oliver y Amanda? �De manera voluntaria?
La sirvienta asinti�.
��Qu� interesante -suspir� e intent� no imaginarse la escena-. Espero que no la maten.
La sirvienta lo mir� alarmada.
���Sir Phillip?
��Era una broma� eh� �Mary? -No pretend�a acabar la frase con una interrogaci�n pero, para ser sincero, no estaba seguro de c�mo se llamaba esa chica.
Ella asinti� de un modo que tampoco dej� claro si hab�a acertado o si s�lo estaba siendo educada.
���Y sabe d�nde han ido? -le pregunt�.
��Creo que han ido al lago. A nadar.
A Phillip se le hel� la sangre en las venas.
���A nadar? -pregunt�, con una voz que le son� lejana y alterada.
��S�. Los ni�os llevaban los trajes de ba�o.
A nadar. Santo Dios.
Ya hac�a un a�o que evitaba pasar por el lago. Tomaba el camino largo para no verlo. Y a los ni�os les hab�a prohibido que fueran.
�O no?
Le hab�a dicho a la ni�era Millsby que no los dejara acercarse al agua, pero �se lo hab�a dicho a la ni�era Edwards?
Sali� corriendo, tirando todas las rosas al suelo.

���El �ltimo es un ermita�o! -grit� Oliver, lanz�ndose al agua a toda velocidad aunque, cuando le cubr�a hasta la cintura, se detuvo y se ri�.
���T� s� que eres un ermita�o! -le grit� Amanda mientras chapoteaba a su alrededor.
���Pues t�, un ermita�o podrido!
���Bueno, pues t� un ermita�o muerto!
Eloise no dejaba de re�r mientras caminaba por el agua a escasos metros de Amanda. No hab�a tra�do traje de ba�o, �c�mo iba a saber que lo necesitar�a?, as� que se at� el vestido y la enagua justo por encima de las rodillas. Era mucha piel a la vista, aunque con la �nica compa��a de dos ni�os de ocho a�os no importaba.
Adem�s, estaban demasiado entretenidos salpic�ndose el uno a otro como para fijarse en sus piernas.
Los ni�os se ganaron sus simpat�as de camino al lago, mientras re�an y hablaban, y Eloise se pregunt� si realmente lo �nico que necesitaban era un poco de atenci�n. Hab�an perdido a su madre, la relaci�n con su padre era, cuando menos, distante y su adorada ni�era se hab�a marchado. Menos mal que a�n se ten�an el uno al otro.
Y a lo mejor, �qui�n sabe?, a ella.
Se mordi� el labio, porque no sab�a si deb�a dejar que sus pensamientos viajaran en esa direcci�n. Todav�a no hab�a decidido si quer�a casarse con sir Phillip y, por mucho que parec�an necesitarla esos ni�os, y sab�a que la necesitaban, no pod�a tomar la decisi�n bas�ndose en ellos.
No iba a casarse con ellos.
���No te vayas m�s lejos! -grit�, preocupada porque Oliver se hab�a alejado un poco.
El chico puso aquella cara que ponen los ni�os cuando creen que los est�n sobreprotegiendo pero, de todos modos, dio dos pasos hacia la orilla.
��Deber�a acercarse m�s, se�orita Bridgerton -dijo Amanda, sent�ndose en el suelo del lago, pero se levant� y grit�-: �Ah! �Est� fr�a!
��Entonces, �por qu� te has sentado? -le pregunt� Oliver-. Ya sab�as que estaba fr�a.
��S�, pero los pies ya se me hab�an acostumbrado al fr�o -respondi� ella, abraz�ndose-. Ya no parec�a tan fr�a.
��No te preocupes -le dijo �l, con una sonrisa altanera-. El culo tambi�n se te acostumbrar�.
��Oliver -dijo Eloise muy seria, aunque ech� a perder el efecto de la rega�ina cuando se ri�.
���Tiene raz�n! -exclam� Amanda, gir�ndose hacia Eloise, muy sorprendida-. Ya no me siento el culo.
��No estoy segura de que sea una buena noticia -dijo Eloise.
��Deber�a venir a nadar -insisti� Oliver-. O, al menos, venga hasta donde est� Amanda. Si apenas se ha mojado los pies.
��No tengo traje de ba�o -contest� Eloise, aunque se lo hab�a dicho unas seis veces.
��Creo que no sabe nadar -dijo �l.
��Te aseguro que s� nadar perfectamente -respondi� ella-. Y no conseguir�s que te lo demuestre mientras llevo mi tercer mejor vestido de d�a.
Amanda la mir� y parpade� un par de veces.
��Me gustar�a ver el primero y el segundo, porque el que lleva es muy bonito.
��Gracias, Amanda -respondi� Eloise, que se pregunt� qui�n le deb�a escoger la ropa a la ni�a. Seguro que la cascarrabias de la ni�era Edwards. Lo que llevaba no estaba mal pero Eloise estaba segura que nunca nadie le hab�a propuesto pas�rselo en grande mientras eleg�a la tela de sus propios vestidos. Le sonri� y dijo-: Si alguna vez quieres ir a comprar, me gustar�a acompa�arte.
��Oh, me encantar�a -dijo Amanda, casi sin respiraci�n-. M�s que cualquier otra cosa. �Gracias!
��Chicas -dijo Oliver, con desd�n.
��Alg�n d�a nos lo agradecer�s -dijo Eloise.
���Eh?
Ella s�lo agit� la cabeza mientras sonre�a. Todav�a tardar�a un poco en darse cuenta que las chicas sab�an hacer otras cosas aparte de trenzas en el pelo.
Oliver encogi� los hombros y volvi� a su tarea de golpear la superficie del agua con la palma de la mano de manera que salpicara la mayor cantidad de agua posible hacia su hermana.
���Para! -grit� Amanda.
Oliver se ri� y la volvi� a salpicar.
���Oliver! -Amanda se levant� y se acerc� a �l. Entonces, cuando vio que caminando iba muy despacio, se zambull� en el agua y empez� a nadar.
�l grit� y se alej� un poco m�s, saliendo a la superficie s�lo para tomar aire y burlarse de su hermana.
���Te coger�! -exclam� Amanda, que se detuvo un momento para descansar.
���No os alej�is demasiado! -grit� Eloise, aunque no importaba. Estaba claro que los dos eran unos excelentes nadadores. Si eran como Eloise y sus hermanos, seguramente habr�an aprendido a los cuatro a�os. Los Bridgerton se hab�an pasado much�simas horas chapoteando en el estanque que hab�a cerca de la casa de verano de Kent aunque, en realidad, las horas de nataci�n se redujeron considerablemente a partir de la muerte de su padre. Cuando Edmund Bridgerton estaba vivo, la familia pasaba gran parte del tiempo en el campo pero, tras su muerte, se acabaron instalando en la ciudad. Eloise nunca supo si era porque a su madre le gustaba m�s la ciudad o porque la casa del campo le tra�a demasiados recuerdos.
A Eloise le encantaba Londres y hab�a disfrutado mucho sus a�os all�, pero ahora que estaba en Gloucestershire, chapoteando en un lago con dos ni�os de ocho a�os, se dio cuenta de lo mucho que hab�a a�orado la vida del campo.
Y no es que estuviera preparada para dejar Londres, con todos los amigos y las diversiones que all� ten�a, pero empezaba a plantearse que tampoco necesitaba pasar tanto tiempo en la capital.
Al final, Amanda lleg� hasta su hermano, se lanz� encima de �l y los dos desaparecieron debajo del agua. Eloise los vigilaba y, de vez en cuando, ve�a una mano o un pie que asomaba por la superficie hasta que salieron los dos a coger aire, ri�ndose y ret�ndose en lo que parec�a una guerra abierta en toda regla.
���Tened cuidado! -grit� Eloise, b�sicamente porque es lo que le hubieran dicho a ella; era gracioso que ahora fuera ella la figura adulta con autoridad. Con sus sobrinos, siempre era la t�a divertida y permisiva-. �Oliver! �No tires del pelo a tu hermana!
Y el ni�o se detuvo, pero enseguida se agarr� al cuello del traje de ba�o de su hermana, algo que deb�a ser incre�blemente molesto para Amanda, que empez� a toser.
���Oliver! -grit� Eloise-. �Suelta a tu hermana ahora mismo!
Y, para sorpresa y satisfacci�n de Eloise, lo hizo, pero Amanda aprovech� ese instante de pausa para lanzarse encima de su hermano, hundirlo y sentarse encima de �l.
���Amanda! -grit� Eloise.
Amanda hizo ver que no la o�a.
�Maldici�n! Ahora tendr�a que ir hasta all� y poner paz entre ellos y, en el proceso, seguro que acababa empapada.
���Amanda, deja a tu hermano! -exclam� Eloise, en un �ltimo intento de salvar el vestido y la dignidad.
Amanda se levant� y Oliver sali� disparado hacia la superficie, buscando aire.
��Amanda Crane, te voy a�
��No vas a hacer nada -dijo Eloise, muy seria-. Ninguno de los dos va a matar, mutilar, atacar ni abrazar al otro durante media hora.
Los ni�os se quedaron horrorizados ante la menci�n de un posible abrazo.
���Qu� me dec�s? -pregunt� Eloise.
Los dos se quedaron callados hasta que Amanda dijo:
��Y entonces, �qu� vamos a hacer?
Buena pregunta. Casi todos los recuerdos de Eloise en el estanque inclu�an ese tipo de luchas con sus hermanos.
��Podemos secarnos y descansar un rato -dijo.
A los ni�os no les hizo mucha gracia.
��Deber�amos repasar vuestro temario -a�adi� Eloise-. Quiz�s un poco m�s de aritm�tica. Le promet� a la ni�era Edwards que har�amos algo constructivo con nuestro tiempo.
Aquella sugerencia les hizo tanta gracia como la anterior.
��Est� bien -dijo Eloise-. Entonces, �qu� propon�is?
��No s� -dijo Oliver, y Amanda encogi� los hombros.
��Bueno, no tiene sentido que estemos aqu� de pie sin hacer nada -dijo Eloise, colocando los brazos en jarra-. Aparte de que es muy aburrido, es probable que nos helem�
���Salid del lago!
Eloise se gir�, tan sorprendida por el grito furioso que resbal� y cay�. Al diablo todas sus intenciones de no mojarse.
��Sir Phillip -dijo, con la respiraci�n entrecortada. Por suerte, hab�a podido apoyar las manos y no hab�a ca�do de nalgas en el agua. De todos modos, la parte delantera del vestido estaba empapada.
��Salid del agua -gru�� Phillip, meti�ndose en el agua con una fuerza y una velocidad sorprendentes.
��Sir Phillip -dijo Eloise, muy sorprendida, mientras intentaba ponerse derecha-. �Qu�?
Sin embargo, ya hab�a cogido a los ni�os por el pecho, uno con cada brazo, y los estaba llevando hacia la orilla. Eloise observ�, horrorizada, c�mo los dejaba en la hierba sin ninguna delicadeza.
��Os dije que nunca, jam�s, vinierais al lago -les dijo, sacudi�ndolos por los hombros-. Sab�is que no pod�is venir aqu�. Os lo�
Se detuvo porque estaba muy alterado por algo y porque necesitaba respirar.
��Pero eso fue el a�o pasado -gimote� Oliver.
���Y me has o�do levantar la prohibici�n?
��No, pero pens� que�
��Pues te equivocaste -le espet� Phillip-. Volved a casa. Los dos.
Los ni�os reconocieron aquella mirada de su padre y salieron corriendo hacia la colina. Phillip no hizo nada, s�lo los observ� alejarse y entonces, cuando ya no pod�a o�rlos, se gir� hacia Eloise con una expresi�n que la hizo retroceder un paso y dijo:
���Qu� diablos cre�a que estaba haciendo?
Por un momento, se qued� callada. La pregunta era demasiado absurda para responderle.
��Divertirnos un poco -dijo, al final, con un poco m�s de insolencia de la que deber�a.
��No quiero que mis hijos se acerquen al lago -dijo, con brusquedad-. Se lo he dejado muy claro a�
��A m� no.
��Da igual, no deber�a�
���C�mo iba a saber que no quer�a que se acercaran al agua? -le pregunt� ella, antes que la acusara de irresponsable o lo que fuera que iba a decirle-. Le dije a la ni�era d�nde ir�amos y lo que �bamos a hacer y ella no me dijo que lo tuvieran prohibido.
Vio en la cara que Phillip no ten�a argumentos v�lidos contra eso, y aquello lo enfurec�a todav�a m�s. Hombres. El d�a que aprendieran a aceptar un error, se convertir�an en mujeres.
��Hace un d�a muy bueno -continu�, con aquella voz tan insistente que usaba cuando estaba decidida a no ceder en una discusi�n.
Algo que, para ella, era siempre.
��Pretend�a acercarme a los ni�os -a�adi�-, porque no me apetece que me dejen morado el otro ojo.
Lo dijo para hacerlo sentir culpable y, seguramente, hab�a funcionado porque se sonroj� y maldijo entre dientes.
Eloise hizo una pausa por si Phillip quer�a decir algo o, mejor, por si quer�a decir algo inteligible pero, cuando no dijo nada y se la qued� mirando, ella continu�:
��Cre� que les ir�a bien divertirse un poco -y, en voz baja, a�adi�-: Dios sabe que lo necesitan.
���Qu� ha dicho? -pregunt� �l, enfadado.
��Nada -dijo ella, inmediatamente-. No pens� que hubiera nada malo en bajar a nadar.
��Los ha puesto en peligro.
���En peligro? -pregunt� ella, incr�dula-. �Por qu�?
Phillip no dijo nada, s�lo la mir� fijamente.
��Por el amor de Dios -dijo ella, displicente-. S�lo hubiera sido peligroso si yo no supiera nadar.
��Me da igual si sabe nadar -le espet� �l-. Lo que me preocupa es que mis hijos no saben.
Eloise parpade�, varias veces.
��S� que saben -dijo-. De hecho, ambos son excelentes nadadores. Cre� que les hab�a ense�ado usted.
���Qu� est� diciendo?
Eloise lade� la cabeza, quiz� por preocupaci�n, quiz� por curiosidad.
���Pensaba que no sab�an nadar?
Por un momento, Phillip sinti� que el aire no le llegaba a los pulmones. Sinti� una presi�n extra�a en el pecho, la piel de todo el cuerpo le empez� a escocer y el cuerpo se le qued� helado, como si fuera una estatua.
Aquello era horrible.
�l era horrible.
Ese momento cristalizaba todos sus fracasos. No era que sus hijos supieran nadar, era que �l no lo sab�a. �C�mo pod�a ser que un padre no supiera esas cosas de sus hijos?
Un padre deb�a saber si sus hijos sab�an montar a caballo. Deb�a saber si sab�an leer y contar hasta cien.
Y deb�a saber si sab�an nadar, por todos los santos.
��Yo� -dijo, pero la voz se le apag� despu�s de aquella palabra-. Yo�
Eloise dio un paso adelante y susurr�:
���Se encuentra bien?
�l asinti� o, al menos, a Eloise le pareci� que asent�a. Ten�a la voz de ella clavada en la cabeza: �S� que saben. S� que saben. S� que saben.� y no la hab�a escuchado. Hab�a sido el tono, de sorpresa mezclado con un poco de desd�n, quiz�s.
Pero no lo sab�a.
Sus hijos estaban creciendo y cambiando y no los conoc�a. Los ve�a y los reconoc�a pero no sab�a lo que eran.
Respir� hondo. No sab�a cu�les eran sus colores favoritos.
�Rosa? �Azul? �Verde?
�Importaba, o s�lo importaba que no lo supiera?
Era, a su manera, tan mal padre como el suyo propio. Puede que Thomas Crane pegara a sus hijos hasta casi matarlos, pero al menos sab�a qu� hac�an. Phillip ignoraba, evitaba, disimulaba� cualquier cosa para mantener las distancias y no perder los nervios. Lo que fuera para no convertirse en su padre.
Aunque quiz� la distancia no siempre era algo bueno.
���Phillip? -susurr� Eloise, apoyando una mano en el brazo de �l-. �Ocurre algo?
�l la mir�, aunque todav�a estaba cegado y no pod�a concentrarse en nada en concreto.
��Creo que deber�a irse a casa -dijo ella, muy despacio-. No tiene buen aspecto.
��Estoy� -quer�a decir �Estoy bien�, pero no le sal�an las palabras. Porque no estaba bien y, esos d�as, ni siquiera sab�a c�mo estaba.
Eloise se mordi� el labio inferior, se abraz� y mir� hacia el cielo justo cuando una nube tapaba el sol.
Phillip sigui� su mirada, vio la nube y not� que, de repente, la temperatura bajaba de manera dr�stica. Mir� a Eloise y, cuando la vio tiritar, se le detuvo el coraz�n.
Sinti� m�s fr�o que jam�s en su vida.
��Tiene que volver a casa -dijo, cogi�ndola por el brazo y arrastr�ndola hacia la colina.
���Phillip! -exclam� ella, corriendo detr�s de �l-. Estoy bien. S�lo tengo un poco de fr�o.
Le toc� la piel.
��No tiene un poco de fr�o, est� helada -se quit� el abrigo-. P�ngaselo.
Eloise no le llev� la contraria, pero dijo:
��De verdad, estoy bien. No hay ninguna necesidad de correr.
La �ltima palabra la dijo casi ahogada porque �l le segu�a haciendo ir demasiado deprisa y casi se cae.
��Phillip, det�ngase -grit�-. Por favor, d�jeme caminar.
�l se detuvo tan en seco que ella tropez�, dio media vuelta y resopl�.
��Si coge fr�o y tiene fiebre, no me har� responsable.
��Pero si estamos en mayo.
��Me importa un r�bano; como si estamos en julio. No puede quedarse con la ropa mojada.
��Claro que no -respondi� Eloise, intentando ser razonable, porque estaba claro que, en cualquier momento, podr�a volver a cogerla por el brazo y arrastrarla hasta la casa-. Pero no hay ning�n motivo por el que no pueda andar. S�lo hay diez minutos hasta la casa. No me morir�.
Eloise no sab�a que alguien pudiera palidecer hasta ese punto, como si la sangre no le llegara a la cara, pero no sab�a de qu� otra forma describir la palidez de Phillip.
���Phillip? -le pregunt�, asustada-. �Qu� le pasa?
Pens� que no iba a responder pero entonces, casi como si no fuera consciente que estaba moviendo la boca, susurr�:
��No lo s�.
Eloise le acarici� un brazo y lo mir�. Estaba confundido, casi aturdido, como si lo hubieran dejado en medio del escenario y se hubiera quedado en blanco. Ten�a los ojos abiertos, y la estaba mirando, pero no deb�a ver nada, s�lo el recuerdo de algo que debi� ser horrible.
Se le rompi� el coraz�n. Ella tambi�n ten�a algunos malos recuerdos, sab�a c�mo pod�an encogerte el coraz�n y atormentarte en sue�os hasta que ten�as miedo de apagar la vela.
A los siete a�os, Eloise hab�a visto morir a su padre, hab�a visto c�mo gritaba y lloraba mientras intentaba respirar y ca�a al suelo; se hab�a colocado junto a �l y le hab�a golpeado el pecho cuando ya no pod�a hablar, rog�ndole que se despertara y dijera algo.
Ahora entend�a que, en aquel momento, ya estaba muerto y saberlo empeoraba el recuerdo.
Sin embargo, ella hab�a conseguido superarlo. No sab�a c�mo, seguramente gracias a su madre, que cada noche iba a verla, la tomaba de la mano y le dec�a que estaba bien hablar de su padre. Y que estaba bien echarle de menos.
Eloise lo segu�a recordando, pero ya no le atormentaba y ya hac�a diez a�os que no ten�a pesadillas.
En cambio, Phillip� aquello era distinto. Todav�a no se hab�a podido desligar de lo que fuera que hubiera sucedido en el pasado.
Y, a diferencia de ella, le estaba haciendo frente a todo solo.
��Phillip -dijo, acarici�ndole la mejilla. �l no se movi� y si ella no hubiera notado su aliento contra su piel, habr�a jurado que era una estatua. Repiti� su nombre, acerc�ndose m�s.
Quer�a borrar esa mirada de su cara; quer�a curarlo.
Quer�a que fuera la persona que sab�a que, en el fondo del coraz�n, era.
Susurr� su nombre una �ltima vez, ofreci�ndole compasi�n, comprensi�n y la promesa de ayudarlo, todo en una sola palabra. Ojal� la hubiera o�do, ojal� la hubiera escuchado.
Y entonces, lentamente, la mano de Phillip cubri� la de Eloise. Su piel era c�lida y rugosa, y apret� la mano de ella contra su mejilla como si intentara grabar ese contacto en la memoria. Entonces, se la llev� a la boca y le bes� la palma, con intensidad, casi con reverencia, antes de llev�rsela al pecho.
Encima del coraz�n, para que notara los latidos.
���Phillip? -susurr� ella, en tono de pregunta, aunque ya sab�a lo que pretend�a hacer.
Con la otra mano, le rode� la cintura y la atrajo hacia �l, lentamente pero con seguridad, con una firmeza a la que ella no pudo resistirse. Y entonces le toc� la barbilla y le ech� la cabeza hacia atr�s; se detuvo un segundo para pronunciar su nombre y la bes� con una intensidad incre�ble. Estaba hambriento, la necesitaba y la bes� como si se fuera a morir sin ella, como si fuera su alimento, su aire, su cuerpo y su alma.
Era uno de esos besos que una mujer no olvidaba f�cilmente, uno de esos besos con los que Eloise jam�s hab�a so�ado.
La atrajo todav�a m�s hasta que todo su cuerpo estuvo pegado al suyo. Una de las manos descendi� hasta las nalgas y apret� con fuerza hasta que aquella intimidad la hizo jadear.
��Te necesito -gru�� Phillip, como si las palabras le salieran de lo m�s profundo de la garganta. Sus labios abandonaron la boca de Eloise y viajaron por las mejillas y por el cuello, dejando un rastro a su paso.
Eloise se estaba derritiendo. �l la estaba derritiendo hasta que ya no supo ni qui�n era ni qu� estaba haciendo.
S�lo lo quer�a a �l. Quer�a m�s. Lo quer�a todo.
Pero�
Pero no as�. No cuando la estaba usando como tabla de salvaci�n para curar sus heridas.
��Phillip -dijo, sacando fuerzas para separarse de �l-. No podemos. As� no.
Por un momento, pens� que no la soltar�a pero luego, de repente, lo hizo.
��Lo siento -dijo, con la respiraci�n alterada. Estaba aturdido y Eloise no sab�a si era por el beso o por todo lo que hab�a pasado esa ma�ana.
��No se disculpe -dijo ella, arregl�ndose el vestido, que estaba todo mojado. Pero, de todos modos, intent� alisarlo porque, en ese momento, estaba muy inc�moda. Si no se mov�a, si no se obligaba a hacer alg�n movimiento, por peque�o que fuera, ten�a miedo de volver a lanzarse a sus brazos.
��Deber�a volver a casa -le dijo �l, en voz baja.
Ella abri� los ojos, sorprendida.
���Usted no viene?
�l agit� la cabeza y, con una voz muy fr�a, dijo:
��No se helar�. Usted misma lo ha dicho, es mayo.
��S�, bueno, pero� -Se detuvo ah� porque no sab�a qu� decir. Supuso que esperaba que la interrumpiera.
Se gir� hacia la colina y entonces, cuando escuch� su voz, se detuvo:
��Necesito pensar -dijo Phillip.
���En qu�? -No deber�a haberlo preguntado, no deber�a haberse entrometido, pero nunca hab�a sido capaz de controlarse.
��No lo s� -dijo �l, encogi�ndose de hombros-. En todo, supongo.
Eloise asinti� y sigui� su camino hacia la casa.
Pero aquella mirada perdida que hab�a visto en sus ojos la persigui� todo el d�a.



Cap�tulo 9

�� todos echamos de menos a pap�, sobre todo en esta �poca del a�o. Pero piensa en lo afortunado que fuiste al poder compartir dieciocho a�os con �l. No me acuerdo mucho de �l y a veces pienso que ojal� me hubiera podido conocer mejor, ojal� hubiera visto en lo que me he convertido.�

Eloise Bridgerton a su hermano, el vizconde Bridgerton,
con ocasi�n del d�cimo aniversario de la muerte de su padre.

Eloise baj� tarde a cenar a prop�sito. No se retras� mucho, porque no le gustaba llegar tarde y, sobre todo, porque era algo que no soportaba en los dem�s. Sin embargo, despu�s de lo sucedido por la tarde, no ten�a ni idea de si sir Phillip bajar�a a cenar y no hubiera podido aguantar esperarlo en la sala, intentando no comerse las u�as ante la idea de cenar sola.
A las siete y diez en punto calcul� que, si no la estaba esperando, es que no iba a bajar a cenar con ella y, por lo tanto, podr�a pasar directamente al comedor y hacer ver que ya estaba previsto que cenar�a sola.
Sin embargo, para su mayor sorpresa y, sinceramente, tambi�n fue un alivio, cuando entr� en la sala, Phillip estaba junto a la ventana, muy elegante con un traje que, aunque no era la �ltima moda, estaba perfectamente hecho y cortado a medida. Eloise vio que iba de blanco y negro y se pregunt� si ser�a porque todav�a guardaba un luto parcial por Marina o si sencillamente llevaba esos colores porque le gustaban. Sus hermanos sol�an renunciar a los colores brillantes y vistosos tan populares entre ciertos hombres de la alta sociedad de Londres, y sir Phillip, seguramente, compart�a el mismo criterio.
Eloise se qued� en la puerta un momento, observando el perfil de Phillip y pregunt�ndose si la habr�a visto. Y justo entonces, �l se gir�, murmur� su nombre y se acerc� a ella.
��Le ruego acepte mis disculpas por lo sucedido esta tarde -dijo y, aunque habl� con voz ahogada, vio la s�plica en sus ojos y sinti� que necesitaba que lo perdonara.
��No tiene que disculparse -dijo ella y supon�a que era la verdad. �C�mo iba a saber si deb�a disculparse si ni siquiera entend�a lo que hab�a sucedido?
��No, debo hacerlo -insisti� �l-. Reaccion� de manera desmesurada. Yo�
Eloise no dijo nada, s�lo lo observ� mientras �l se aclaraba la garganta.
Phillip abri� la boca para hablar pero pasaron varios segundos antes de que dijera:
��Marina estuvo a punto de ahogarse en ese lago.
Eloise se qued� helada y no se dio cuenta de que se hab�a acercado la mano a la boca hasta que sinti� los dedos en los labios.
��Apenas sab�a nadar -explic� �l.
��Lo siento mucho -susurr� ella-. �Estaba usted�? -C�mo preguntarlo sin parecer morbosa? No hab�a forma de evitarlo y ten�a que saberlo-. �Estaba usted all�?
Phillip asinti�, muy serio.
��La saqu� del agua.
��Tuvo suerte -susurr� Eloise-. Seguro que deb�a estar aterrada.
Phillip no dijo nada. Ni siquiera asinti�.
Eloise se acord� de su padre, de lo impotente que se hab�a sentido cuando cay� al suelo delante de ella. Ya de ni�a era de las que necesitaba hacer cosas. Jam�s se hab�a dedicado a observar la vida, siempre hab�a querido hacer algo, arreglar cosas, incluso personas. Y la �nica vez que realmente hubiera debido actuar, no hab�a podido hacer nada.
��Me alegro de que pudiera salvarla -dijo, en voz baja-. Para usted, habr�a sido horrible no poder hacerlo.
Phillip la mir� con curiosidad y ella se dio cuenta que aquellas palabras hab�an debido sonar muy extra�as y a�adi�:
��Es� muy dif�cil� cuando alguien muere y s�lo puedes mirar, cuando no puedes hacer nada para evitarlo. -Y entonces, porque el momento lo ped�a y porque se sent�a extra�amente conectada a ese hombre que estaba de pie delante de ella, con una voz suave y quiz�s un poco triste, a�adi�-: Lo s�.
Phillip levant� la cabeza y la mir�, cuestion�ndola con la mirada.
��Mi padre -dijo ella.
No era algo de lo que sol�a hablar con la gente; de hecho, su mejor amiga Penelope era la �nica persona ajena a la familia m�s cercana que sab�a que Eloise hab�a sido la �nica testigo de la muerte de su padre.
��Lo siento -susurr� �l.
��S� -dijo ella, melanc�lica-. Yo tambi�n.
Y entonces, Phillip dijo algo muy raro:
��No sab�a que mis hijos supieran nadar.
El comentario fue tan inesperado, un cambio de tema tan repentino, que Eloise s�lo pudo parpadear y decir:
���Perd�n?
�l le ofreci� el brazo para acompa�arla hasta el comedor.
��No sab�a que supieran nadar -repiti�, con voz profunda-. Ni siquiera s� qui�n les ha ense�ado.
���Importa? -pregunt� Eloise con suavidad.
��Claro -respondi� �l, muy brusco-, porque deber�a haberlo hecho yo.
Era duro mirarlo a la cara. Eloise no recordaba haber visto jam�s a un hombre tan atormentado por el dolor y, sin embargo, aquella actitud le gustaba. Cualquier hombre que se preocupara tanto por sus hijos, aunque no supiera qu� hacer cuando estaba con ellos, deb�a ser un buen hombre. Eloise sab�a que, para ella, las cosas sol�an ser blancas o negras, que a veces tomaba decisiones sin pararse a analizar la paleta de grises intermedios, pero tambi�n sab�a que ahora estaba en lo cierto.
Sir Phillip Crane era un buen hombre. Puede que no fuera perfecto pero era un buen hombre, y ten�a un gran coraz�n.
��Bueno -dijo ella, con br�o porque, por un lado, era su manera de ser y, por el otro, porque era como le gustaba hacer frente a los problemas: lidiando con ellos en vez de arrepentirse de las cosas-. Ahora ya no puede hacer nada. No pueden desaprender lo que han aprendido.
Phillip se detuvo y la mir�.
��Tiene raz�n, por supuesto -y luego, en un tono m�s suave, a�adi�-: Pero fuera quien fuera que les ense�ase, yo deber�a haberlo sabido.
Eloise estaba de acuerdo en eso pero, al verlo tan preocupado, prefiri� no decirlo en voz alta.
��Todav�a tiene tiempo -le dijo.
���De qu�? -pregunt� �l, en un tono burl�n que iba dirigido a �l mismo-. �De ense�arles a nadar de espaldas y as� ampliar su repertorio?
���Por qu� no? -respondi� Eloise, un poco brusca, porque nunca hab�a tenido mucha paciencia con la autocompasi�n-. Pero tambi�n de aprender m�s cosas sobre ellos. Son unos ni�os encantadores.
�l la mir�, incr�dulo.
Ella se aclar� la garganta.
��Bueno, s�, a veces se portan mal�
Phillip arque� una ceja.
��De acuerdo, se portan mal muy a menudo pero s�lo necesitan que les preste un poco m�s de atenci�n.
���Se lo han dicho ellos?
��Claro que no -dijo ella, ri�ndose de aquel comentario tan inocente-. S�lo tienen ocho a�os. No van a decirlo con estas palabras. Pero para m� est� m�s que claro.
Llegaron al comedor y Eloise tom� asiento. Phillip se sent� frente a ella, acerc� una mano a la copa de vino, pero enseguida la apart�. Movi� los labios, de manera casi imperceptible, como si quisiera decir algo pero no supiera c�mo. Al final, despu�s de que Eloise tomara un trago de vino, le pregunt�:
���Se divirtieron? Nadando, quiero decir.
Ella sonri�.
��Mucho. Deber�a ir con ellos alg�n d�a.
Phillip cerr� los ojos y los mantuvo as� un instante, no demasiado largo, aunque m�s prolongado que un parpadeo.
��No creo que sea capaz -dijo.
Ella asinti�. Sab�a que los recuerdos eran muy poderosos.
��Quiz�s en alg�n otro sitio -sugiri�-. Seguro que por aqu� debe haber otro lago. O alg�n estanque.
Phillip esper� a que Eloise cogiera la cuchara y s�lo entonces empez� a tomarse la sopa.
��Es una gran idea. Creo que� -Se detuvo para aclararse la garganta-. Creo que podr�a hacerlo. Ya pensar� d�nde podemos ir.
Aquella expresi�n fue deliciosa, la incertidumbre, la vulnerabilidad. El saber que, a pesar de que no estaba seguro de estar haciendo lo correcto, iba a intentarlo. A Eloise le dio un vuelco el coraz�n, pero un vuelco de alegr�a, y le vinieron ganas de levantarse y cogerle la mano, pero no pod�a. Aunque la mesa no fuera m�s larga que su brazo, no pod�a. As� que se limit� a sonre�r y a esperar que aquel gesto lo animara.
Phillip se tom� otra cucharada de sopa, se sec� la boca con la servilleta y dijo:
��Espero que nos acompa�e.
��Por supuesto -respondi� Eloise, encantada-. Me sentir�a desolada si no me invitaran.
��Estoy seguro de que exagera -dijo �l, sonriendo-. Pero, de todos modos, ser�a un honor y, sinceramente, para m� ser�a una tranquilidad a�adida tenerla conmigo. -Ante la curiosa mirada de Eloise, Phillip se explic�-: Seguro que, con su presencia, la excursi�n ser� un �xito.
��Estoy segura que usted�
Phillip la interrumpi�.
��Todos nos lo pasaremos mucho mejor si usted nos acompa�a -dijo, con �nfasis, y Eloise decidi� no discutir y aceptar el halago.
Adem�s, era posible que tuviera raz�n. �l y los ni�os estaban tan poco acostumbrados a pasar el tiempo juntos que su presencia servir�a para relajar los �nimos.
Y a ella no le molest� para nada la idea.
��Tal vez ma�ana -dijo-, si sigue haciendo buen tiempo.
��Creo que se mantendr� -respondi� Phillip-. El aire sigue soplando del mismo lado.
Mientras sorb�a la sopa, un caldo de pollo con verduras al que le faltaba un poco de sal, Eloise lo mir�.
���Predice el tiempo? -pregunt�, con un evidente escepticismo. Ten�a un primo que estaba convencido de que pod�a predecir el tiempo y, siempre que le hac�a caso, acababa empapada o con los pies helados.
��En absoluto -respondi� �l-, pero se puede� -Se detuvo y lade� un poco la cabeza-. �Qu� ha sido eso?
���El qu�? -dijo Eloise pero, mientras lo dec�a, tambi�n lo escuch�. Una discusi�n y unas voces que cada vez eran m�s fuertes. Pasos decididos.
Se escucharon una serie de improperios y, a continuaci�n, un grito de terror que s�lo pod�a provenir del mayordomo�
Y entonces Eloise lo supo.
��Dios m�o -dijo, ladeando la cuchara hasta que la sopa volvi� a caer en el plato.
���Qu� diablos sucede? -pregunt� Phillip, que se levant� y se prepar� para defender su casa ante los invasores.
Aunque no sab�a a qu� clase de invasores tendr�a que hacer frente. Qu� clase de invasores pesados, entrometidos y diab�licos tendr�a que hacer frente en unos diez segundos.
Pero Eloise s� que lo sab�a. Y sab�a que, hablando de la inminente seguridad de Phillip, �pesados, entrometidos y diab�licos� no era nada comparado con �furiosos, poco razonables y muy corpulentos�.
���Eloise? -pregunt� Phillip, arqueando las cejas cuando los dos escucharon que alguien gritaba su nombre.
Ella sinti� que la sangre se le helaba en las venas. Lo sinti�, sab�a que hab�a sucedido, aunque no tuviera fr�o. Era imposible que sobreviviera a eso, que lo superara sin matar a alguien, preferiblemente a alguien que llevara su misma sangre.
Se puso de pie, con los pu�os cerrados en la mesa. Los pasos que, para ser sinceros, parec�an una horda furiosa, estaban cada vez m�s cerca.
���Los conoces? -le pregunt� Phillip, bastante tranquilo para alguien que estaba a punto de morir.
Ella asinti� y, sin saber c�mo, consigui� responder:
��Mis hermanos.

Phillip pens�, mientras estaba pegado contra la pared con dos pares de manos rode�ndole el cuello, que Eloise podr�a haberle advertido de aquello.
No hubiera sido necesario dec�rselo con varios d�as de antelaci�n, pero habr�a sido un detalle, aunque insuficiente, eso s�, vista la fuerza de cuatro hombres muy corpulentos, muy enfadados y, a juzgar por sus caras, muy parecidos.
Hermanos. Deber�a hab�rselo imaginado. Seguramente, no era buena idea cortejar a una mujer que ten�a hermanos.
Y cuatro, para ser exactos.
Cuatro. Era incre�ble que todav�a siguiera vivo.
���Anthony! -grit� Eloise-. �Su�ltalo!
Anthony, o al menos Phillip supuso que ser�a Anthony porque aqu� nadie se hab�a tomado la molestia de presentarse formalmente, apret� las manos alrededor del cuello de Phillip.
���Benedict! -exclam� Eloise, dirigi�ndose al m�s corpulento de los cuatro-. �S� razonable!
El otro, bueno el otro que lo ten�a cogido por el cuello, porque hab�a dos m�s que estaban un poco m�s lejos observ�ndolo todo, lo solt� y se gir� hacia Eloise.
Y eso fue un gran error porque, con las prisas por ech�rsele al cuello, nadie se hab�a fijado en el ojo morado de Eloise.
Y, por supuesto, creer�an que ser�a culpa de �l.
Benedict solt� un gru�ido feroz y agarr� a Phillip por el cuello con tanta fuerza que lo levant� del suelo.
�Magn�fico -pens� Phillip-. Ahora s� que voy a morir.� El primer apret�n hab�a sido inc�modo, pero �ste�
���Parad! -grito Eloise, lanz�ndose sobre Benedict y estir�ndole del pelo. Benedict grit� cuando Eloise le ech� la cabeza hacia atr�s pero, por desgracia para Phillip, Anthony se mantuvo firme, incluso cuando Benedict se vio obligado a soltar las manos para deshacerse de Eloise.
Que, por lo que Phillip pudo ver, porque la falta de ox�geno estaba empezando a afectarle, estaba peleando como una fiera. Con la mano derecha, le estaba estirando el pelo a su hermano Benedict y ten�a el brazo izquierdo alrededor de su cuello, con el antebrazo fijo debajo de la barbilla.
��Por el amor de Dios -dijo Benedict, girando sobre s� mismo mientras intentaba zafarse de su hermana-. �Que alguien me la quite de encima!
Como era de esperar, ninguno de los otros Bridgerton acudi� en su ayuda. De hecho, el que estaba apoyado en la pared parec�a de lo m�s entretenido con aquella situaci�n.
A Phillip se le empez� a nublar la vista pero, a�n as�, no pudo evitar admirar la fortaleza de Eloise. Era una de las pocas mujeres que sab�a pelear y ganar.
De repente, la cara de Anthony estaba a escasos cent�metros de la de �l.
���Le has pegado? -gru��.
�Como si pudiera contestar�, pens� Phillip.
���No! -exclam� Eloise, apartando su atenci�n de la cabeza de Benedict por un momento-. Claro que no.
Anthony la mir� fijamente mientras volv�a a emprenderla a golpes con su hermano.
��Ni claro ni nada.
��Fue un accidente -insisti� ella-. �l no tuvo nada que ver. -Y entonces, cuando ninguno de sus hermanos dio se�al de creerla, a�adi�-: �Por el amor de Dios! �De verdad cre�is que defender�a a alguien que me hubiera pegado?
Aquello pareci� funcionar porque, de repente, Anthony solt� a Phillip, que cay� al suelo, respirando con dificultad.
Cuatro. �Le hab�a dicho que ten�a cuatro hermanos? Seguro que no. Jam�s se hubiera planteado casarse con una mujer que tuviera cuatro hermanos. S�lo un est�pido se encadenar�a a una familia as�.
���Qu� le hab�is hecho? -pregunt� Eloise, bajando de la espalda de Benedict y corriendo al lado de Phillip.
���Qu� te ha hecho �l a ti? -pregunt� uno de los otros hermanos. Phillip vio que era el que antes de que sus otros hermanos lo agarraran por el cuello, le hab�a dado un pu�etazo en la barbilla.
Eloise le lanz� una mirada feroz.
���Qu� haces t� aqu�?
��Proteger el honor de mi hermana -respondi� �l.
��Como si necesitara tu protecci�n. �Si ni siquiera tienes veinte a�os!
��Aj�!, este debe ser el chico cuyo nombre empieza por G. �George? No, no es ese nombre. �Gavin? No��
��Tengo veintitr�s a�os -respondi� el chico, con toda la irritabilidad de un hermano peque�o.
��Y yo veintiocho -dijo ella-. No necesitaba tu ayuda cuando ibas en pa�ales y no la necesito ahora.
�Gregory, eso es.� Eloise le hab�a hablado de �l en una de sus cartas. Maldici�n, si sab�a aquello, tambi�n deb�a saber lo de la tropa de hermanos. No pod�a echarle la culpa a nadie.
��Quer�a venir -dijo el que estaba en la esquina, el que todav�a no hab�a hecho ning�n intento de matar a Phillip.
Phillip pens� que era el que mejor le ca�a y m�s despu�s de ver c�mo agarraba a Gregory por el brazo para evitar que se abalanzara sobre su hermana que, por otra parte, era lo que se merec�a, pens� Phillip, con mucha iron�a, desde el suelo del comedor. Con que pa�ales, �eh?
��Pues deber�as haberlo detenido -dijo Eloise, ajena a lo que le estaba pasando por la cabeza a Phillip-. �Sab�is lo humillante que es esto?
Sus hermanos la miraron como si se hubiera vuelto loca, y con toda la raz�n, pens� Phillip.
��Cuando te fuiste sin decir nada -dijo Anthony-, perdiste todo el derecho a sentirte humillada, mortificada, inc�moda o cualquier otra emoci�n que no sea la estupidez m�s absoluta.
Eloise parec�a un poco m�s tranquila pero, a�n as�, murmur�:
��Como si fuera a escuchar algo de lo que me vas a decir.
��No como con nosotros -dijo el que deb�a ser Colin-, con quien eres d�cil y obediente, �verdad?
���Por el amor de Dios! -exclam� Eloise, en un tono que las doloridas orejas de Phillip percibieron como muy atractivo.
�Doloridas? �Le hab�an dado un golpe en las orejas? No lo recordaba. En una lucha de cuatro contra uno era dif�cil recordarlo todo.
��T� -dijo el que Phillip estaba casi seguro que deb�a de ser Anthony, se�al�ndolo con el �ndice-, no te muevas de aqu�.
Como si fuera a intentarlo.
��Y t� -le dijo a Eloise, con una voz todav�a m�s inexpresiva, si es que era posible-, �en qu� demonios estabas pensado?
Eloise intent� capear el temporal con otra pregunta.
���Qu� est�is haciendo aqu�?
Y lo consigui�, porque su hermano cay� en la trampa y le contest�.
��Salvarte de la ruina -le dijo, muy enfadado-. Por Dios, Eloise, �sabes lo preocupados que nos ten�as?
��Y yo que pensaba que no os habr�ais dado cuenta -respondi� ella, intentando bromear.
��Eloise -dijo Anthony-, mam� est� fuera de s�.
Aquello consigui� preocuparla al instante.
��Oh, no -susurr�-. No pens� en eso.
��No, no lo pensaste -respondi� Anthony, con el tono severo que se esperaba del hombre que llevaba veinte a�os como cabeza de familia-. Deber�a darte una buena paliza.
Phillip intent� ponerse en pie porque no pod�a tolerar una paliza, pero entonces Anthony dijo:
��O, por lo menos, ponerte un bozal. -Y en ese momento Phillip supo que Anthony conoc�a a su hermana perfectamente.
���Ad�nde crees que vas? -pregunt� Benedict, y Phillip se dio cuenta de que deb�a estar intentando ponerse en pie y se dej� caer otra vez al suelo.
Phillip mir� a Eloise.
���No ser�a apropiado presentarnos?
��Oh -dijo Eloise-. S�, claro. Estos son mis hermanos.
��Ya me lo he imaginado -dijo Phillip, con la voz ronca.
Lo mir�, casi con la palabra perd�n grabada en los ojos que, en la opini�n de Phillip, era lo menos que pod�a hacer despu�s que sus hermanos hubieran estado a punto de matarlo, y luego se gir� hacia el grupo de hombres y dijo:
��Anthony, Benedict, Colin y Gregory. Estos tres -dijo, refiri�ndose a la A, la B y la C-, son mis hermanos mayores. �ste -dijo, se�alando a Gregory-, no es m�s que un mocoso.
Gregory estuvo a punto de saltarle encima, y Phillip no se hubiera opuesto, porque as� el objetivo de sus pu�os hubiera dejado de ser �l.
Y luego, Eloise se gir� hacia Phillip y les dijo a sus hermanos:
��Sir Phillip Crane, pero supongo que ya lo sab�is.
��Te dejaste una carta en el escritorio -dijo Colin.
Eloise cerr� los ojos. A Phillip le pareci� que mov�a los labios diciendo: �Est�pida, est�pida, est�pida�.
Colin sonri�.
��Procura ser m�s cuidadosa en el futuro, si decides volver a fugarte.
��Lo tendr� en cuenta -respondi� Eloise, aunque empezaba a apagarse lentamente.
���Es un buen momento para levantarme? -pregunt� Phillip, dirigi�ndose a nadie en particular.
���No! -Era dif�cil saber cu�l de los cuatro hab�a respondido m�s alto.
Phillip se qued� en el suelo. No se consideraba un cobarde y, en realidad, era bastante bueno en la lucha cuerpo a cuerpo, pero es que eran cuatro.
Puede que fuera boxeador, pero no era un tonto suicida.
���C�mo te hiciste eso en el ojo? -pregunt� Colin.
Eloise hizo una pausa antes de responder.
��Fue un accidente.
Colin se qued� callado unos instantes y luego a�adi�:
���Te importar�a ser un poco m�s expl�cita?
Eloise trag� saliva y mir� a Phillip, algo que �l dese� que no hubiera hecho porque as� s�lo consegu�a que �ellos�, como empezaba a referirse al cuarteto, se convencieran todav�a m�s de que �l era el responsable.
Un malentendido que s�lo pod�a provocarle la muerte y posterior desmembramiento. No parec�an dispuestos a dejar que nadie les pusiera una mano encima a sus hermanas, y mucho menos les pusiera un ojo morado.
��D�gales la verdad, Eloise -dijo Phillip, cansado.
��Fueron sus hijos -dijo, con una mueca.
Sin embargo, Phillip no se preocup�. Aunque hab�an estado a punto de estrangularlo, no parec�an capaces de golpear a dos ni�os inocentes. Y Eloise no hubiera dicho nada si hubiera cre�do que los estaba poniendo en peligro.
���Tiene hijos? -pregunt� Anthony, lanz�ndole a Phillip una mirada menos despectiva.
Phillip pens� que Anthony tambi�n deb�a ser padre.
��Dos -respondi� Eloise-. En realidad, son gemelos. Un ni�o y una ni�a de ocho a�os.
��Enhorabuena -dijo Anthony.
��Gracias -respondi� Phillip, sinti�ndose muy cansado y mayor en ese momento-. Creo que las condolencias ser�an m�s adecuadas.
Anthony lo mir� con curiosidad y casi sonriendo.
��No se mostraron excesivamente entusiasmados con mi llegada -dijo Eloise.
��Chicos listos -dijo Anthony.
Ella lo mir� muy seria.
��Ataron una cuerda en mitad del pasillo -dijo-. Como la trampa que me tendi� Colin. -Se gir� hacia su hermano con una mirada diab�lica-. En 1804.
Colin puso cara de incredulidad.
���Te acuerdas de la fecha exacta?
��Se acuerda de todo -dijo Benedict.
Eloise se gir� hacia su otro hermano.
A pesar del dolor en la garganta, Phillip estaba empezando a disfrutar de la conversaci�n.
Eloise se gir� hacia Anthony, regia como una reina.
��Me ca� -dijo.
���Sobre el ojo?
��No, sobre la cadera, pero no tuve tiempo de apoyar las manos y me golpe� la mejilla. Supongo que el morado se extendi� a la zona del ojo.
Anthony mir� a Phillip con una expresi�n feroz.
���Es la verdad?
Phillip asinti�.
��Lo jurar�a sobre la tumba de mi hermano. Los ni�os le dir�n lo mismo si quiere subir a interrogarlos.
��Claro que no quiero -gru�� Anthony-. Nunca har�a� -Se aclar� la garganta y dijo-: Lev�ntese. -Aunque compens� la brusquedad del tono al ofrecerle la mano.
Phillip la acept�, porque ya hab�a decidido que era mejor tenerlo como aliado que como enemigo. Observ� a los cuatro Bridgerton, casi con precauci�n. Si decid�an atacarlo los cuatro a la vez, no ten�a ninguna opci�n, y no estaba tan seguro de que el peligro ya hubiera pasado.
Al final del d�a, estar�a casado o muerto y no estaba preparado para que la decisi�n la tomaran esos cuatro a mano alzada.
Entonces, despu�s de hacer callar a sus cuatro hermanos peque�os con una mirada, Anthony se gir� hacia Phillip y dijo:
��Quiz� quiera explicarme, desde el principio, qu� ha sucedido.
De reojo, Phillip vio que Eloise abr�a la boca para intervenir, pero luego la cerr� y se sent� en una silla con una expresi�n que, si no era sumisa, era lo m�s parecido a la sumisi�n que le hab�a visto.
Phillip decidi� que necesitaba aprender a mirar como Anthony Bridgerton. Har�a callar a sus hijos en un santiam�n.
��No creo que Eloise nos interrumpa -dijo Anthony, con suavidad-. Por favor, empiece.
Phillip mir� a Eloise, que parec�a a punto de estallar. Sin embargo, se mordi� la lengua que, para alguien como ella, era casi un milagro.
Phillip relat� los sucesos que hab�an tra�do a Eloise a Romney Hall. Le explic� a Anthony lo de las cartas; c�mo empez� todo con la nota de p�same que su hermana le hab�a enviado cuando su mujer hab�a muerto y c�mo, a partir de aquello, empezaron una amigable correspondencia, aunque se vio obligado a hacer una pausa cuando Colin dijo:
��Siempre me pregunt� qu� escrib�a tanto rato en su habitaci�n.
Cuando Phillip lo mir�, extra�ado, Colin levant� las manos y a�adi�:
��Siempre llevaba los dedos manchados de tinta, y nunca supe por qu�.
Phillip acab� de explicar la historia con un:
��As� que, como ver�n, buscaba una esposa. Y, a juzgar por el tono de las cartas, Eloise parec�a inteligente y razonable. Mis hijos, como comprobar�n si se quedan el tiempo suficiente como para conocerlos, pueden ser bastante� -busc� el adjetivo m�s positivo-� dif�ciles de controlar -dijo, satisfecho con la descripci�n-. Y esperaba que Eloise fuera una influencia tranquila para ellos.
���Eloise? -se burl� Benedict, y Phillip vio en sus caras que los otros tres hermanos pensaban lo mismo.
Y aunque a Phillip quiz� le hubiera hecho gracia el comentario de Benedict, recordando todo lo sucedido, y quiz�s incluso hubiera estado de acuerdo con Anthony en lo del bozal, qued� claro que los hermanos Bridgerton no ten�an a su hermana en la estima que se merec�a.
��Su hermana -dijo, con una voz muy seca-, ha sido una influencia maravillosa para mis hijos. Y les ruego que no la menosprecien delante de m�.
Seguramente, acababa de firmar su sentencia de muerte. Eran cuatro e insultarlos as� no jugaba en su favor. Y a pesar de que hab�an cruzado medio pa�s para venir a proteger la virtud de Eloise, no iba a permitir que se presentaran en su casa y se rieran y se burlaran de ella.
De Eloise, no. No delante de �l.
Sin embargo, para su mayor sorpresa, ninguno dijo nada y Anthony, que todav�a segu�a llevando la voz cantante, lo estaba mirando fijamente mientras asent�a, como si estuviera quitando todas las capas hasta ver lo que realmente hab�a en su interior.
��Usted y yo tenemos mucho de qu� hablar -dijo Anthony, muy tranquilo.
Phillip asinti�.
��Supongo que tambi�n querr� hablar con su hermana.
Eloise le lanz� una mirada de agradecimiento. Y no le sorprendi�. Se imaginaba que no le hac�a ninguna gracia que la dejaran de lado cuando se trataba de su vida. En realidad, no le hac�a ninguna gracia que la dejaran de lado, se tratara de lo que se tratara.
��S� -dijo Anthony-. De hecho, creo que primero hablar� con ella, si a usted no le importa.
Como si Phillip fuera tan est�pido como para contradecir a un Bridgerton mientras los otros tres estaban all� preparados para lo que fuera.
��Puede utilizar mi despacho -dijo-. Eloise sabe d�nde est�.
Enseguida se dio cuenta de que era lo peor que pod�a haber dicho. Ninguno de los hermanos necesitaba que les recordara que Eloise llevaba en esa casa el tiempo suficiente como para conocer la distribuci�n de las habitaciones.
Y, sin m�s, Anthony y Eloise salieron del comedor, dejando a Phillip solo con lo otros tres hermanos Bridgerton.
���Les importa que me siente? -pregunt� Phillip, que se tem�a que lo tendr�an all� un buen rato.
��No, si�ntese tranquilo -dijo Colin, amigablemente. Benedict y Gregory segu�an sin quitarle la vista de encima. A Phillip no le pareci� que Colin hubiera venido a hacer amigos. Puede que fuera m�s amable que sus hermanos, pero reconoci� una astucia en sus ojos que era mejor no obviar.
��Coman, por favor -dijo Phillip, se�alando la comida que hab�a intacta encima de la mesa.
Benedict y Gregory lo miraron como si les estuviera ofreciendo veneno, pero Colin se sent� frente a �l y cogi� un crujiente panecillo.
��Son excelentes -le dijo Phillip, aunque aquella noche todav�a no hab�a tenido ocasi�n de probarlos.
���Qu� bien! -dijo Colin, mordiendo un trozo-. Estoy muerto de hambre.
���C�mo puedes pensar en comer? -le pregunt� Gregory, furioso.
��Siempre pienso en comer -respondi� Colin, buscando con los ojos la mantequilla hasta que la localiz�-. �En qu� otra cosa puedo pensar?
��En tu mujer -gru�� Benedict.
��Ah, s�, mi mujer -dijo Colin, asintiendo. Se gir� hacia Phillip, lo mir� fijamente y a�adi�-: Para su informaci�n, preferir�a haber pasado la noche con mi mujer.
A Phillip no se le ocurri� ninguna respuesta que no fuera ofensiva para la ausente se�ora Bridgerton, as� que asinti� y se unt� un panecillo con mantequilla.
Colin le dio un buen mordisco al suyo y luego habl� con la boca llena. Ese gesto de mala educaci�n fue un insulto directo hacia su anfitri�n.
��Nos casamos hace pocas semanas.
Phillip arque� una ceja, porque no hab�a entendido nada.
��Somos reci�n casados.
Phillip asinti� porque supuso que tendr�a que darle alguna respuesta.
Colin se inclin� hacia delante.
��De verdad, no quer�a dejar a mi mujer sola en casa.
��Claro -susurr� Phillip porque, a ver, �qu� otra cosa podr�a haber dicho?
���Ha entendido lo que ha dicho? -le pregunt� Gregory.
Colin se gir� y le lanz� una espeluznante mirada a su hermano que, obviamente, era demasiado joven para dominar el arte de los matices y el discurso circunspecto. Phillip no dijo nada hasta que Colin volvi� a girarse hacia la mesa y, entonces, le ofreci� un plato de esp�rragos, que Colin acept� encantado, y dijo:
��Deduzco que echa de menos a su mujer.
Los cuatro se quedaron en silencio y entonces, despu�s de mirar a su hermano con desd�n, Colin dijo:
��Mucho.
Phillip mir� a Benedict, porque era el �nico que no hab�a tomado partido en esa discusi�n.
Craso error. Benedict se estaba frotando las manos, y todav�a parec�a que se arrepent�a de no haberlo estrangulado cuando hab�a tenido la oportunidad.
Luego Phillip mir� a Gregory, que ten�a los brazos cruzados encima del pecho y estaba furioso. Ten�a el resto del cuerpo muy tenso, conteniendo una rabia que quiz�s iba dirigida hacia Phillip o quiz�s hacia sus hermanos, que llevaban toda la noche trat�ndolo como a un mocoso. No le hizo ninguna gracia que Phillip lo mirara, as� que levant� la barbilla, apret� los dientes y�
Y Phillip tuvo bastante de aquello. Volvi� a mirar a Colin.
Segu�a comiendo y, sin que Phillip se diera cuenta, hab�a embaucado a alguien del servicio para que le sirviera un plato de sopa. Ya hab�a dejado la cuchara en el plato y ahora se estaba mirando la otra mano. Con el �ndice extendido, se�al� a Phillip mientras, recalcando cada palabra, dijo:
��Echo. De. Menos. A. Mi. Mujer.
���Maldita sea! -explot� Phillip, al final-. Si me vais a romper las piernas, �por qu� no lo hac�is de una buena vez?



Cap�tulo 10

�� jam�s sabr�s, querida Penelope, la mala suerte que has tenido de tener s�lo hermanas. Los chicos son mucho m�s divertidos.�

Eloise Bridgerton a Penelope Featherington
despu�s de un paseo a caballo por Hyde Park
a medianoche con sus tres hermanos mayores.

��S�lo tienes dos opciones -dijo Anthony, sent�ndose en la silla de Phillip como si el despacho fuera suyo-. O te casas con �l en una semana, o te casa con �l en dos semanas.
Eloise abri� la boca, horrorizada.
���Anthony!
���Esperabas que te sugiriera otra alternativa? -pregunt� su hermano, suavemente-. Supongo que podr�amos alargarlo hasta dentro de tres semanas, si la raz�n fuera suficientemente convincente.
Odiaba que su hermano hablara as�, como si fuera razonable y sabio y ella no fuera m�s que una ni�a caprichosa. Le gustaba mucho m�s cuando despotricaba. Entonces, al menos, Eloise pod�a hacer ver que estaba loco y que ella s�lo era una pobre v�ctima inocente.
��No veo por qu� ibas a oponerte -continu� �l-. �No viniste aqu� con la intenci�n de casarte con �l?
���No! Vine con la intenci�n de descubrir si quer�a casarme con �l.
���Y quieres?
��No lo s� -dijo ella-. S�lo han pasado dos d�as.
��Y, sin embargo -dijo Anthony, mir�ndose las u�as desinteresadamente-, es tiempo m�s que suficiente para arruinar tu reputaci�n.
���Sabe alguien que me he marchado? -pregunt� ella, enseguida-. Aparte de la familia, claro.
��Todav�a no -admiti� �l-. Pero alguien se enterar�. Siempre se acaba enterando alguien.
��Ten�a que haber una acompa�ante -dijo Eloise, hura�a.
���Ten�a? -pregunt� Anthony, sin alterarse, como quien pregunta si ten�a que haber cordero para cenar o si ten�a que ir a la expedici�n de caza que hab�an organizado en su honor.
��Vendr� pronto.
��Hmmm. Qu� mala suerte que haya llegado yo antes.
��Muy mala suerte -dijo Eloise entre dientes.
���Qu� has dicho? -pregunt� �l, aunque lo hizo con aquella horrible voz que significaba que lo hab�a o�do perfectamente.
��Anthony -dijo Eloise, casi como un ruego, aunque ni ella misma ten�a idea de qu� le estaba rogando.
Anthony la mir�, con aquella mirada negra tan profunda y violenta que s�lo entonces Eloise supo que deber�a haber dado las gracias cuando hac�a ver que se miraba las u�as.
Dio un paso hacia atr�s. Cualquiera que estuviera cerca de Anthony Bridgerton cuando estaba enfadado habr�a hecho lo mismo.
Sin embargo, cuando habl�, lo hizo con una voz tranquila y relajada:
��T� solita te has metido en este l�o -dijo, muy despacio-. As� que tendr�s que aceptar las consecuencias.
���Me obligar�as a casarme con un hombre al que apenas conozco? -susurr� ella.
���De verdad no le conoces? -respondi� Anthony-. Porque en el comedor parec�a que le conoc�as muy bien. Saltaste en su defensa a la primera oportunidad que tuviste.
Mientras hablaba, Anthony la iba dejando sin argumentos y aquello la sacaba de quicio.
��Eso no basta para aceptar una propuesta de matrimonio -insisti� ella-. Al menos, todav�a no.
Sin embargo, Anthony no se sol�a rendir con facilidad.
��Entonces, �cu�ndo? �Dentro de una semana? �Dos?
���Basta! -exclam� ella, con unas ganas horribles de taparse los o�dos-. No puedo pensar.
��No, t� no piensas -la corrigi� �l-. Si te hubieras parado a pensar, a utilizar esa parte del cerebro reservada para el sentido com�n, nunca te habr�as marchado de casa.
Eloise se cruz� de brazos y apart� la mirada. Aquel argumento era irrefutable y le daba mucha rabia.
���Qu� vas a hacer, Eloise? -pregunt� Anthony.
��No lo s� -susurr� ella, odiando lo est�pida que parec�a.
��Bueno -dijo Anthony, todav�a con aquella horrorosa y tranquila voz-. Pues parece que est�s en un buen aprieto, �no?
���Decirlo no es suficiente? -salt� Eloise, con los pu�os cerrados a la altura de las costillas-. �Tienes que acabar cada frase con una pregunta?
Anthony sonri�, aunque no parec�a divertido.
��Y yo que pensaba que agradecer�as que te preguntara tu opini�n.
��Est�s siendo condescendiente y lo sabes.
Anthony se inclin� hacia delante con la mirada encendida.
���Tienes alguna idea del esfuerzo que estoy haciendo por no alterarme?
A Eloise le pareci� mejor no ponerlo a prueba.
��Te escapaste en mitad de la noche -dijo, al tiempo que se levantaba-. Y no dijiste nada, ni siquiera dejaste una nota�
���Dej� una nota! -grit� ella.
Anthony la mir� incr�dulo y cargado de paciencia.
���La dej�! -insisti� ella-. La dej� en la mesa de la entrada. Al lado del jarr�n chino.
���Y esa misteriosa nota dec�a que�?
��Dec�a que no os preocuparais, que estaba bien y que me pondr�a en contacto con vosotros en un mes.
��Ah, qu� bien -se burl� Anthony-. Eso me hubiera dejado mucho m�s tranquilo.
��No s� c�mo no la visteis -dijo Eloise, en voz baja-. Seguramente, se traspapel� entre las invitaciones.
��Por lo que sab�amos -continu� Anthony, acerc�ndose a su hermana-, te hab�an secuestrado.
Eloise palideci�. Jam�s se le hab�a ocurrido que su familia pudiera llegar a pensar algo as�. Jam�s se hab�a imaginado que su nota se extraviar�a.
���Sabes qu� hizo mam�, despu�s de casi morirse de preocupaci�n? -le pregunt� Anthony, muy serio.
Eloise neg� con la cabeza, aunque le daba miedo saber la respuesta.
��Fue al banco -continu� Anthony-. �Sabes a qu�?
���No podr�as dec�rmelo t�? -pregunt�, asustada. Odiaba las preguntas.
Anthony, caminando hacia ella casi llevado por la ira, dijo:
���Fue para asegurarse de que los fondos estaban en orden por si necesitaba sacarlos para pagar un rescate por ti!
Eloise se ech� hacia atr�s, asustada por la ira en la voz de su hermano. Quer�a decir: �Dej� una nota�, pero sab�a que ser�a un error. Se hab�a equivocado, hab�a sido una est�pida, y no quer�a agravar su estupidez intentando excusarla.
��Al final, Penelope fue la que se imagin� lo que hab�as hecho -dijo Anthony-. Le pedimos que registrara tu habitaci�n porque, posiblemente, ha pasado all� m�s horas que cualquiera de nosotros.
Eloise asinti�. Penelope hab�a sido su mejor amiga, y todav�a lo era, a pesar de haberse casado con Colin. Hab�an pasado interminables horas en su habitaci�n charlando de todo y de nada en concreto. Las cartas de Phillip eran lo �nico que le hab�a escondido en toda su vida.
���D�nde la encontr�? -pregunt� Eloise. No es que importara mucho, pero no pudo evitar sentir curiosidad.
��Se te hab�a ca�do detr�s de la mesa. -Anthony se cruz� de brazos-. Junto con una flor.
Parec�a lo m�s adecuado.
��Es bot�nico -susurr�.
���Qu�?
��Bot�nico -repiti� Eloise, aunque esta vez m�s alto-. Sir Phillip. Estudi� en Cambridge. Si su hermano no hubiera muerto en Waterloo, habr�a sido profesor universitario.
Anthony asinti�, digiriendo aquella informaci�n, y el hecho de que ella lo supiera.
��Si me dices que es un hombre cruel, que te pegar�, que te insultar� y no te respetar�, no te obligar� a casarte con �l. Pero antes de que me respondas, quiero que me escuches bien. Eres una Bridgerton. No me importa con qui�n te cases o el nombre que adoptes cuando est�s delante de un sacerdote y digas tus votos en voz alta. Siempre ser�s una Bridgerton y los Bridgerton nos comportamos de manera honrosa y honesta, no porque sea lo que se espera de nosotros, sino porque es lo que somos.
Eloise asinti� y trag� saliva, en un intento de contener las l�grimas que le llenaban los ojos.
��As� que te lo preguntar� una sola vez -dijo Anthony-. �Existe alguna raz�n por la que no puedas casarte con sir Phillip Crane?
��No -susurr� ella. Ni siquiera lo dud�. No estaba preparada para eso, no estaba preparada para el matrimonio, pero no iba a mancillar la verdad dudando sobre la respuesta.
��Ya me lo imaginaba.
Eloise se qued� all� de pie, casi deprimida, sin saber qu� hacer ni qu� decir. Se gir� porque, aunque quer�a que Anthony supiera que estaba llorando, no quer�a que viera las l�grimas.
��Me casar� con �l -dijo, entre sollozos-. Pero es que� hubiera querido�
Anthony guard� silencio un segundo, respetando la angustia de su hermana, pero cuando ella no a�adi� nada, dijo:
���Qu� hubieras querido, Eloise?
��Esperaba estar enamorada -dijo, tan bajo que apenas se escuch�.
��Ya -dijo, soberbio como siempre-. Pues deber�as haberlo pensado antes de fugarte, �no crees?
En ese momento, Eloise lo odi� con todas sus fuerzas.
��T� est�s enamorado. Deber�as entenderlo.
��Yo -dijo, en un tono que dejaba claro que no le hac�a ninguna gracia haberse convertido en el tema de conversaci�n-, me cas� con mi mujer porque la mayor cotilla del pa�s nos descubri� en una situaci�n comprometida.
Eloise suspir�; se sent�a una est�pida. Hac�a tantos a�os que Anthony se hab�a casado, que se le hab�an olvidado las penosas circunstancias.
��Cuando me cas�, no quer�a a mi mujer -dijo y despu�s, con una voz m�s suave y nost�lgica, a�adi�-. O, si la quer�a, todav�a no lo sab�a.
Eloise asinti�.
��Tuviste suerte -dijo, deseando saber si ella tendr�a la misma suerte con Phillip.
Y entonces, Anthony la sorprendi�, porque no la rega�� ni la reprendi�. S�lo dijo:
��Ya lo s�.
��Estaba perdida -susurr� ella-. Cuando Penelope y Colin se casaron� -se dej� caer en una silla, con la cabeza entre las manos-. Soy una mala persona. Debo de ser muy mala y superficial porque, cuando se casaron, s�lo pod�a pensar en m�.
Anthony suspir� y se arrodill� a su lado.
��No eres una mala persona, Eloise. Y lo sabes.
Ella lo mir�, pregunt�ndose desde cu�ndo ese hombre, su hermano mayor, era tan sabio. Si le hubiera gritado una palabra m�s, si le hubiera dicho algo m�s en aquel tono burl�n, la habr�a destrozado. La habr�a destrozado o la habr�a dejado de piedra pero, en cualquier caso, entre ellos se habr�a roto algo.
Y, sin embargo, all� estaba, el arrogante y orgulloso caballero de la alta sociedad que hab�a asumido a la perfecci�n el papel que la vida le ten�a reservado, arrodillado a su lado, tom�ndola de la mano y habl�ndole con una delicadeza que le romp�a el coraz�n.
��Me alegr� por ellos -dijo ella-. Me alegro por ellos.
��Ya lo s�.
��S�lo deber�a haber sentido felicidad.
��Si as� hubiera sido, no ser�as humana.
��Penelope se convirti� en mi hermana -dijo-. Deber�a haberme alegrado.
���No hab�as dicho que te alegrabas?
Ella asinti�.
��Y me alegro. Mucho. De coraz�n. No lo digo por decir.
Anthony sonri� con benevolencia y esper� a que su hermana continuara.
��Es que, de repente, me sent� muy sola, y muy vieja. -Lo mir�, pregunt�ndose si la entender�a-. Jam�s pens� que me quedar�a atr�s.
Anthony chasque� la lengua.
��Eloise Bridgerton, no creo que nadie nunca cometa el grave error de dejarte atr�s.
Eloise sonri�, maravillada de que, entre todas las personas, fuera su hermano el que le hubiera dicho lo que necesitaba escuchar.
��Supongo que jam�s pens� que ser�a una solterona para siempre -dijo-. O, al menos, que si lo era, Penelope tambi�n lo ser�a. S� que no es nada bonito, y no creo que lo pensara demasiado pero�
��Pero es lo que sent�as -dijo Anthony, acabando la frase por ella-. Creo que Penelope tampoco cre�a que se casar�a. Y Colin tampoco. El amor puede llegar sin hacer ruido, �sabes?
Asinti�, pregunt�ndose si a ella le pasar�a lo mismo. Seguramente no. Ella era de las que necesitar�a que le diera un buen porrazo en la cabeza.
��Me alegro de que se hayan casado -dijo.
��Ya lo s�. Yo tambi�n.
��Con sir Phillip -dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia la puerta, aunque los hombres estaban al otro lado del pasillo, girando dos veces a la derecha-, nos escribimos durante un a�o. Y entonces mencion� lo del matrimonio. Y lo hizo de la manera m�s sensible. No me pidi� que me casara con �l, s�lo me invit� a visitarlo para ver si nos adapt�bamos bien. Me dije que estaba loco, que ni siquiera pod�a plante�rmelo. �Qui�n se casar�a con alguien a quien no conoc�a? -Se ri�, nerviosa-. Y entonces Penelope y Colin anunciaron su compromiso. Fue como si mi mundo se derrumbara. Y entonces fue cuando empec� a plante�rmelo. Cada vez que miraba el escritorio, el caj�n donde guardaba todas las cartas, era como si las viera cavando un agujero en la madera para salir a la luz.
Anthony no dijo nada, s�lo le apret� la mano, como si la entendiera perfectamente.
��Ten�a que hacer algo -dijo-. No pod�a quedarme viendo pasar la vida por delante de m� como si nada.
Anthony chasque� la lengua.
��Eloise -dijo-, si estuviera en tu lugar, eso ser�a lo �ltimo por lo que me preocupar�a.
��Anth�
��No, d�jame terminar -dijo �l-. Eres una persona muy especial, Eloise. La vida no pasa por delante de ti como si nada. Conf�a en m�. Te he visto crecer y he tenido que ser tu padre en ocasiones en las que me hubiera gustado ser s�lo tu hermano.
Eloise abri� la boca mientras ten�a el coraz�n en la garganta. Ten�a raz�n. Le hab�a hecho de padre. Era un papel que ninguno de los dos quer�a para Anthony, pero lo hab�a hecho durante a�os, y sin quejarse.
Y ahora fue ella la que le apret� la mano, y no porque lo quisiera, sino porque en ese momento se dio cuenta de cu�nto lo quer�a.
��Haces que la vida sea especial, Eloise -dijo Anthony-. Siempre has tomado tus propias decisiones, siempre lo has tenido todo bajo control. Puede que a ti no te lo pareciera, pero es as�.
Ella cerr� los ojos un instante y mene� la cabeza mientras dec�a:
��Bueno, cuando vine aqu�, intentaba tomar mi propia decisi�n. Parec�a un buen plan.
��Y, a lo mejor -dijo Anthony, muy despacio-, descubres que, al final, s� que lo es. Sir Phillip parece un hombre honorable.
Eloise no pudo evitar poner cara de enfadada.
���Has podido deducir todo eso mientras le rodeabas el cuello con las manos?
Anthony le lanz� una mirada de superioridad.
��Te sorprender�a lo que un hombre puede deducir de otro mientras se pelean.
���A eso llamas pelear? �Erais cuatro contra uno!
Anthony se encogi� de hombros.
��No he dicho que fuera una pelea justa.
��Eres incorregible.
��Un adjetivo interesante, teniendo en cuenta tus actividades m�s recientes.
Eloise se sonroj�.
��Muy bien -dijo Anthony, en un tono decidido que anunciaba un cambio de tema-. Esto es lo que vamos a hacer.
Y Eloise supo que, dijera lo que dijera, eso es lo que ella tendr�a que hacer. Estaba muy decidido.
��Ahora mismo subir�s a hacer las maletas -dijo Anthony-, y nos instalaremos en Mi Casa durante una semana.
Eloise asinti�. Mi Casa era el extra�o nombre de la casa de Benedict, en Wiltshire, no muy lejos de Romney Hall. Viv�a all� con su mujer, Sophie, y sus tres hijos. No era demasiado grande, pero habr�a espacio de sobras para unos cuantos Bridgerton m�s.
��Tu sir Phillip puede ir a visitarte cada d�a -continu�, y Eloise entendi� perfectamente el significado de esa frase: Tu sir Phillip ir� a visitarte cada d�a.
Volvi� a asentir.
��Si, al final de la semana, determino que es suficientemente bueno para casarse contigo, lo har�s. Inmediatamente.
���Est�s seguro de que puedes juzgar el car�cter de un hombre en una semana?
��No se necesita m�s -dijo Anthony-. Y si no estoy seguro, pues nos esperaremos otra semana.
��A lo mejor sir Phillip no quiere casarse conmigo -dijo Eloise, que se sinti� en la obligaci�n de decirlo.
Anthony la mir� fijamente.
��No tiene esa opci�n.
Eloise trag� saliva.
Anthony arque� una ceja, muy arrogante.
���Entendido?
Ella asinti�. El plan de su hermano parec�a razonable, de hecho era m�s razonable que el que habr�an propuesto muchos hermanos mayores, y si al final todo sal�a mal, si decid�a que no pod�a casarse con sir Phillip Crane, entonces ten�a una semana para ver c�mo sal�a de aquel embrollo. En una semana, pod�an pasar muchas cosas.
Mira todo lo que hab�a pasado en la �ltima.
���Volvemos al comedor? -pregunt� Anthony-. Supongo que debes tener hambre y, si tardamos un poco m�s, seguro que Colin le dejar� la despensa vac�a a nuestro anfitri�n.
Eloise asinti�.
��Eso si no lo han matado.
Anthony hizo una pausa.
��As� me ahorrar�a los gastos de una boda.
���Anthony!
��Es una broma, Eloise -dijo, meneando la cabeza-. Venga, vamos a ver si tu sir Phillip todav�a sigue en el mundo de los vivos.

��Y entonces -iba diciendo Benedict cuando Anthony y Eloise entraron en el comedor-, lleg� la moza de la taberna y ten�a unas�
���Benedict! -exclam� Eloise.
Benedict mir� a su hermana con la culpabilidad escrita en la cara, se coloc� las manos delante del pecho, para demostrar el tama�o de lo que estaba diciendo, y a�adi�:
��Perd�n.
��Est�s casado -le ri�� Eloise.
��S�, pero no ciego -dijo Colin, con una sonrisa.
���Y t� tambi�n! -le acus� ella.
��S�, pero no ciego -repiti� �l.
��Eloise -dijo Gregory con lo que, seg�n Eloise, era la mayor muestra de condescendencia que jam�s hab�a o�do-, hay cosas imposibles de no ver. Sobre todo -a�adi�-, si eres hombre.
��Es verdad -admiti� Anthony-. Lo vi con mis propios ojos.
Eloise los mir� horrorizada, intentando encontrar en la cara de alguno de ellos un poco de cordura. Sus ojos se detuvieron en Phillip que, a juzgar por su aspecto, sin mencionar el principio de embriaguez, hab�a establecido un v�nculo de por vida con sus hermanos durante el breve espacio de tiempo que ella hab�a estado en el despacho hablando con Anthony.
���Sir Phillip? -pregunt�, esperando a que dijera algo aceptable.
Sin embargo, Phillip s�lo pudo sonre�r.
��S� de quien est�n hablando -dijo-. He estado en esa taberna varias veces. Lucy es famosa en toda la provincia.
��Incluso yo he o�do hablar de ella -dijo Benedict, asintiendo-. S�lo estoy a una hora a caballo. Menos, si voy al galope.
Gregory se acerc� a Phillip, con aquellos ojos azules brillantes, y le pregunt�:
���Y usted, alguna vez�?
���Gregory! -grit� Eloise. Aquello era demasiado. Sus hermanos no deber�an hablar de esas cosas delante de ella pero, adem�s, lo �ltimo que quer�a saber era si sir Phillip se hab�a acostado con una moza de taberna con unos pechos del tama�o de una sopera.
Sin embargo, Phillip mene� la cabeza.
��Est� casada -dijo-. Y yo tambi�n lo estaba.
Anthony se gir� hacia Eloise y le susurr�:
��Ser� un buen marido.
��Me alegra saber que este comentario te sirve para aprobar a un posible marido para tu adorada hermana -dijo ella.
��Cr�eme -insisti� Anthony-. He visto a Lucy. Y este hombre tiene un gran poder de autocontrol.
Eloise coloc� los brazos en jarras y se gir� hacia su hermano.
���Sentiste tentaciones?
���Claro que no! Kate me cortar�a el cuello.
��No estoy hablando de lo que Kate te har�a si descubriera que la hab�as enga�ado, aunque dudo que empezara por el cuello�
Anthony hizo una mueca. Sab�a que su hermana ten�a raz�n.
��S�lo quiero saber si sentiste tentaciones.
��No -admiti� �l, meneando la cabeza-. Pero no se lo digas a nadie. Antes me consideraban un vividor. No quisiera que la gente creyera que estoy totalmente domesticado.
��Deber�a darte verg�enza.
Anthony sonri�.
��Y, sin embargo, mi mujer sigue estando loca por m�, que es lo que realmente importa, �no te parece?
Eloise supuso que ten�a raz�n. Suspir�.
���Qu� vamos a hacer con estos? -dijo, refiri�ndose al cuarteto de hombres sentados a la mesa que estaba, literalmente, cubierta de platos vac�os. Phillip, Benedict y Gregory estaban apoyados en los respaldos de las sillas, saciados. Colin segu�a comiendo.
Anthony se encogi� de hombros.
��No s� qu� quieres hacer t�, pero yo voy a unirme a ellos.
Eloise se qued� en la puerta, observando c�mo se sentaba y se serv�a una copa de vino. Por suerte, hab�an dejado de hablar de Lucy y sus pechos y ahora hablaban de boxeo. O, al menos, eso le hab�a parecido. Phillip le estaba demostrando un movimiento de manos a Gregory.
Y entonces le clav� un pu�etazo en la cara.
��Lo siento -dijo, golpeando a Gregory en la espalda. Sin embargo, Eloise vio que ten�a la comisura de los labios levemente inclinada; estaba sonriendo-. No te doler� mucho. A m�, la barbilla ya casi no me duele.
Gregory gru�� algo as� como que no le dol�a, pero se acarici� la barbilla.
���Sir Phillip? -dijo Eloise, en voz alta-. �Puedo hablar con usted un segundo?
��Claro -respondi� �l, y se levant� inmediatamente aunque, en realidad, todos los hombres deber�an haberse levantado, ya que ella segu�a de pie en la puerta.
Phillip se le acerc�.
���Sucede algo?
��Estaba preocupada por si lo hab�an matado -dijo ella, entre dientes.
��Oh -dijo �l, con aquella amplia sonrisa que se le quedaba a cualquier hombre despu�s de haberse tomado tres vasos de vino-. No lo han hecho.
��Ya lo veo -dijo ella-. �Qu� ha pasado?
Phillip mir� hacia la mesa. Anthony se estaba acabando lo que Colin hab�a dejado intacto en la mesa (seguramente, porque no lo hab�a visto), y Benedict estaba echando la silla hacia atr�s, intentando mantener el equilibrio sobre dos patas. Gregory estaba tarareando una melod�a, con los ojos cerrados y una est�pida sonrisa, seguramente pensando en Lucy, o en determinadas partes desproporcionadamente grandes de la anatom�a de Lucy.
Phillip se gir� hacia ella y se encogi� de hombros.
Y Eloise, agotando casi toda su paciencia, a�adi�:
���Desde cu�ndo son todos tan buenos amigos?
��Oh -asinti� �l-. Eso es muy gracioso. De hecho, les ped� que me rompieran las piernas.
Eloise lo mir�. Por muchos a�os que viviera, jam�s entender�a a los hombres. Ten�a cuatro hermanos y se supon�a que deber�a ser capaz de entenderlos mejor que otras mujeres y quiz�s hab�a tardado veintiocho a�os en descubrir que los hombres, sencillamente, eran bichos raros.
Phillip volvi� a encogerse de hombros.
��Por lo visto, sirvi� para romper el hielo.
��Ya lo veo.
Eloise lo mir�, Phillip la mir� y, de reojo, Eloise vio que Anthony los estaba mirando. De repente, Phillip recuper� la sobriedad.
��Tendremos que casarnos -dijo.
��Lo s�.
��Si no lo hago, me romper�n las piernas.
��No se detendr�an ah� -refunfu�� ella-, pero aunque as� fuera, a una dama le gusta pensar que la han escogido por otra raz�n que no sea la salud osteop�tica del futuro novio.
Phillip la mir�, sorprendido.
��No soy est�pida -murmur� ella-. He estudiado lat�n.
��S�, claro -respondi� �l, muy despacio, como hacen los hombres cuando no saben qu� decir y quieren llenar un espacio.
��O, al menos -insisti� ella, buscando algo que pudiera interpretarse como un halago-, quiz� por alguna otra raz�n que �sa.
��S�, claro -repiti� �l, asintiendo, aunque no dijo nada m�s.
Eloise lo mir� con los ojos entrecerrados.
���Cu�nto vino ha bebido?
��S�lo tres. -Hizo una pausa, se lo pens�, y a�adi�-: Quiz� cuatro.
���Vasos o botellas?
Phillip no estaba seguro de conocer la respuesta.
Eloise mir� hacia la mesa. Hab�a cuatro botellas de vino en la mesa y tres estaban vac�as.
��No los he dejado solos tanto rato -dijo.
�l se encogi� de hombros.
��Ten�a que elegir: beber con ellos o dejarles que me rompieran las piernas. La decisi�n era bastante sencilla.
���Anthony! -exclam� Eloise.
Ya hab�a tenido suficiente de sir Phillip. Hab�a tenido suficiente de todos y de todo. De hombres, de matrimonio, de piernas rotas y botellas de vino vac�as. Pero, sobre todo, ya hab�a tenido suficiente de ella misma, de haber perdido tanto el control sobre la situaci�n, de sentirse tan impotente ante los giros de la vida.
��Quiero irme -dijo.
Anthony asinti� y gru��, masticando el �ltimo pedazo de pollo que Colin hab�a dejado.
��Anthony, ahora.
Y su hermano debi� notar algo en su voz, seguramente la manera como hab�a vocalizado las palabras, porque se levant� y dijo:
��Por supuesto.
Eloise jam�s se hab�a alegrado tanto de ver el interior de un carruaje.



Cap�tulo 11

�� no soporto que un hombre beba demasiado. Por eso estoy convencida que entender�s por qu� no puedo aceptar la proposici�n de matrimonio de Lord Wescott.�

Eloise Bridgerton a su hermano Benedict, despu�s
de rechazar su segunda proposici�n de matrimonio.

���No! -exclam� Sophie Bridgerton, la menuda y casi et�rea mujer de Benedict-. �No puede ser!
��De verdad -dijo Eloise, sonriendo, mientras se volv�a a sentar en la silla y beb�a un sorbo de limonada-. �Y estaban todos borrachos!
��Amigos -susurr� Sophie, d�ndole a entender a Eloise que lo que la hab�a sacado de sus casillas la noche anterior era ese comportamiento de camarader�a de los hombres. Obviamente, s�lo necesitaba a una mujer para poder desahogarse tranquilamente.
Sophie frunci� el ce�o.
���No me digas que otra vez estaban hablando de esa pobre Lucy?
Eloise se sorprendi�.
���Sabes qui�n es?
��Todo el mundo sabe qui�n es. Dios sabe que es imposible no verla si te cruzas con ella por la calle.
Eloise intent� imagin�rselo pero no pudo.
��Para serte sincera -susurr� Sophie, a pesar de que no hab�a nadie cerca de ellas-, lo siento mucho por ella. Toda esa atenci�n y, adem�s, tanto peso no debe ser bueno para la espalda.
Eloise intent� no re�r, pero no pudo evitarlo.
���Un d�a, Posy incluso se lo pregunt�!
Eloise abri� la boca, sorprendida. Posy era la hermanastra de Sophie que, antes de casarse con el jovial vicario del pueblo, que viv�a a pocos kil�metros de Benedict y Sophie, hab�a vivido varios a�os con ellos. Tambi�n era la persona m�s simp�tica que Eloise hab�a conocido en su vida y si hab�a alguien capaz de hacerse amiga de una moza de taberna con los pechos enormes, �sa era Posy.
��Est� en la parroquia de Hugh -continu� Sophie. Hugh era el marido de Posy-. As� que seguro que se conocen.
���Y qu� le dijo? -pregunt� Eloise.
���Posy?
��No, Lucy.
��Ah, no lo s� -dijo Sophie, haciendo una mueca-. Posy no quiso dec�rmelo. �Te lo puedes creer? Posy y yo jam�s hemos tenido secretos. Me dijo que no pod�a traicionar la confianza de una feligresa.
A Eloise le pareci� un gesto muy noble.
��Aunque no me concierne, claro -dijo, con toda la seguridad de una mujer que se sabe querida-. Benedict jam�s me enga�ar�a.
��Claro que no -a�adi� Eloise. La historia de amor de Benedict y Sophie era legendaria en la familia Bridgerton. De hecho, era una de las razones por las que Eloise hab�a rechazado tantas propuestas de matrimonio. Quer�a esa clase de amor, pasi�n y drama. Quer�a m�s que ese �Tengo tres casas, diecis�is caballos y cuarenta y dos perros de caza� que le hab�a dicho uno de sus pretendientes.
��Sin embargo -continu� Sophie-, no creo que sea tan dif�cil cerrar la boca cuando la ve por la calle.
Eloise estaba a punto de afirmarle, con vehemencia, lo muy de acuerdo que estaba con ella cuando vio que sir Phillip se acercaba hacia ella por el jard�n.
���Es �l? -pregunt� Sophie, sonriendo.
Eloise asinti�.
��Es muy apuesto.
��S�, supongo que s� -dijo Eloise, muy despacio.
���Lo supones? -pregunt� Sophie, impaciente-. No te hagas la tonta conmigo, Eloise Bridgerton. Fui tu doncella y te conozco mejor de lo que nadie deber�a.
Eloise se abstuvo de comentar que s�lo hab�a sido su doncella durante dos semanas, el tiempo necesario para que ella y Benedict aclararan sus sentimientos y decidieran casarse.
��De acuerdo -admiti�-. Es muy apuesto, si te gustan los hombres rudos y rurales.
��Y a ti te gustan -apunt� divertida Sophie.
Para su completa mortificaci�n, Eloise se sonroj�.
��Puede -murmur�.
��Adem�s -a�adi� Sophie-, ha tra�do flores.
��Es bot�nico -dijo Eloise.
��Bueno, eso no le quita m�rito al gesto.
��No, s�lo lo facilita.
��Eloise -la rega�� Sophie-. Deja de hacer eso.
���El qu�?
��Intentar descuartizarlo antes de darle una oportunidad.
��No estoy haciendo eso -protest� Eloise, aunque sab�a perfectamente que estaba mintiendo. Odiaba que su familia estuviera intentando arruinarle la vida, aunque lo hicieran con la mejor intenci�n, y se sent�a hura�a y poco cooperativa.
��Pues a m� me parece que las flores son muy bonitas -dijo Sophie, muy decidida-. No me importa si tiene ochocientas variedades en casa. El hecho es que ha pensado en traerlas.
Eloise asinti�, odi�ndose. Quer�a sentirse mejor, quer�a estar contenta y optimista, pero no pod�a.
��Benedict nunca me explic� los detalles -continu� Sophie, ignorando la angustia de Eloise-. Ya conoces a los hombres. Nunca te dicen lo que quieres saber.
���Qu� quieres saber?
Sophie mir� a sir Phillip, para calcular el tiempo que todav�a ten�an para hablar.
��Est� bien, para empezar, �es verdad que no lo conoc�as cuando te escapaste?
��En persona, no -admiti� Eloise. Cuando lo explicaba, parec�a una estupidez. �Qui�n iba a pensar que una Bridgerton se escapar�a con un hombre al que no conoc�a?
��Bueno -dijo Sophie, con una voz muy pr�ctica-. Si, al final, todo sale bien ser� una historia maravillosa.
Eloise trag� saliva, un poco inc�moda. Todav�a era demasiado temprano para saber si, al final, todo saldr�a bien. Sospechaba, bueno estaba segura, que acabar�a casada con sir Phillip, pero �qui�n sab�a qu� clase de matrimonio iban a tener? No lo quer�a, al menos, no de momento, y �l tampoco la quer�a y, aunque al principio cre�a que no pasaba nada, ahora que estaba en Wiltshire, intentando no darse cuenta de c�mo Benedict miraba a Sophie, se preguntaba si habr�a cometido un error monumental.
Adem�s �quer�a casarse con un hombre que, b�sicamente, lo que quer�a era una madre para sus hijos?
Si no pod�a tener amor, �no era mejor estar sola?
Por desgracia, la �nica manera de responder a esas preguntas era cas�ndose con sir Phillip y ver c�mo les iba. Y, si no sal�a bien�
Estar�a atrapada.
El camino m�s f�cil para terminar un matrimonio era la muerte y, honestamente, era una opci�n que Eloise jam�s se hab�a planteado.
��Se�orita Bridgerton.
Phillip estaba frente a ella, ofreci�ndole un ramo de orqu�deas blancas.
��Le he tra�do esto.
Eloise sonri�, animada por el cosquilleo que sinti� ante su presencia.
��Gracias -dijo, aceptando las flores y oli�ndolas-. Son preciosas.
���D�nde las ha conseguido? -pregunt� Sophie-. Son exquisitas.
��Las cultivo yo mismo -respondi� �l-. Tengo un invernadero.
��S�, es verdad -dijo Sophie-. Eloise me ha comentado que es bot�nico. Yo intento cuidar el jard�n, aunque debo admitir que, la mitad del tiempo, no tengo ni la menor idea de lo que hago. Estoy segura que los jardineros me consideran su cruz.
Eloise se aclar� la garganta, consciente de que no hab�a hecho las obligadas presentaciones.
��Sir Phillip -dijo, haciendo un gesto hacia su cu�ada-, le presento a Sophie, la mujer de Benedict.
Phillip la tom� de la mano e hizo una reverencia, diciendo:
��Se�ora Bridgerton.
��Es un placer conocerlo -dijo Sophie, con su mejor sonrisa-. Por favor, ll�meme por mi nombre de pila. He o�do que con Eloise lo hace y, adem�s, parece que pr�cticamente es un miembro m�s de la familia.
Eloise se sonroj�.
���Oh! -exclam� Sophie, avergonzada-. No lo dec�a por ti, Eloise. Jam�s asumir�a que� Oh, cielos. Quer�a decir que lo dec�a porque los hombres� -Baj� la cabeza al tiempo que notaba la cara colorada como un tomate-. Bueno -susurr�-, he o�do que ayer bebieron mucho vino.
Phillip se aclar� la garganta.
��Un detalle que prefiero no recordar.
��El hecho de que lo recuerde ya es mucho -dijo Eloise, con dulzura.
Phillip la mir�, dejando claro que no lo hab�a enga�ado con ese tono inocente.
��Es muy amable.
���Le duele la cabeza? -pregunt� ella.
�l hizo una mueca.
��Mucho.
Ella deber�a haberse preocupado. Deber�a haber sido amable con �l, sobre todo despu�s de que se hubiera tomado la molestia de traerle aquellas orqu�deas tan especiales. Sin embargo, no pudo evitar pensar que ten�a lo que se merec�a y dijo, tranquilamente, pero lo dijo:
��Me alegro.
���Eloise! -la ri�� Sophie.
���C�mo est� Benedict? -le pregunt� Eloise, dulcemente.
Sophie suspir�.
��Lleva toda la ma�ana tirado por ah�, y Gregory ni siquiera se ha levantado de la cama.
��En comparaci�n con ellos, parece que he salido bastante bien parado -dijo Phillip.
��A excepci�n de Colin -dijo Eloise-. Jam�s se resiente de los efectos del alcohol. Y Anthony bebi� menos que los dem�s, por supuesto.
��Un hombre con suerte.
���Le apetece beber algo, sir Phillip? -pregunt� Sophie, arregl�ndose el sombrero para que le hiciera sombra en los ojos-. Sin alcohol, claro, teniendo en cuenta las circunstancias. Ser�a un placer invitarlo a un vaso de limonada.
��Lo aceptar� encantado. Gracias. -Vio c�mo se levantaba y se alejaba hacia la casa y se sent� en su silla, delante de Eloise.
��Me alegra mucho verla esta ma�ana -dijo, aclar�ndose la garganta. Nunca hab�a sido un hombre muy hablador y, obviamente, ese d�a no era una excepci�n, a pesar de las extraordinarias circunstancias que los hab�an llevado a esa situaci�n.
��A m� tambi�n -dijo ella.
Phillip cambi� de postura. La silla era demasiado peque�a para �l, como casi todas.
��Debo disculparme por mi comportamiento de anoche -dijo, con rigidez.
Ella lo mir�, perdi�ndose unos segundos en aquellos ojos negros, antes de bajar la vista hacia el c�sped. Parec�a sincero, seguramente lo era. No lo conoc�a muy bien; al menos, no lo suficiente como para casarse aunque eso ahora hab�a quedado en un segundo plano, pero no parec�a de los que piden perd�n a la ligera. Sin embargo, todav�a no estaba preparada para caer a sus pies agradecida, de modo que, cuando le contest�, lo hizo en un tono moderado.
��Tengo hermanos -dijo-. Ya estoy acostumbrada.
��Puede que usted lo est�, pero yo no. Y le aseguro que no tengo por costumbre beber en exceso.
Eloise asinti�, aceptando sus disculpas.
��He estado pensando -dijo �l.
��Yo tambi�n.
Phillip se aclar� la garganta y se toc� el nudo de la corbata como si, de repente, le apretara.
��Tendremos que casarnos, claro.
No le dijo nada que ella no supiera, pero hab�a algo terrible en su voz. Quiz� fue la ausencia de emoci�n, como si fuera un problema m�s que tuviera que resolver. O quiz� fue la manera tan resuelta de decirlo, como si ella no tuviera otra opci�n, y aunque, en realidad, era as�, no le gustaba que se lo recordaran.
Fuera lo que fuera, la hizo sentirse extra�a, e inc�moda, como si necesitara saltar y salir de su cuerpo.
Se hab�a pasado su vida de adulta tomando sus propias decisiones y se consideraba la mujer m�s afortunada del mundo porque su familia se lo hab�a permitido. Quiz� por eso ahora le parec�a insoportable que la obligaran a ir por un camino antes de estar preparada para ello.
O quiz�s era insoportable porque hab�a sido ella la que lo hab�a empezado todo. Estaba furiosa consigo misma y, por eso, estaba de lo m�s insolente con todo el mundo.
��Har� lo que est� en mi mano para hacerla feliz -dijo �l, un poco brusco-. Y los ni�os necesitan una madre.
Eloise sonri�. Le habr�a gustado que se casaran por algo m�s que los ni�os.
��Estoy seguro de que ser� una gran ayuda -dijo �l.
��Una gran ayuda -repiti� ella, odiando el sonido de esas palabras.
���No est� de acuerdo?
Eloise asinti�, b�sicamente porque ten�a miedo de que, si abr�a la boca, empezar�a a gritar.
��Perfecto -dijo �l-. Entonces est� todo arreglado.
�Est� todo arreglado.� Aquella ser�a, para el resto de su vida, su gran proposici�n de matrimonio. Y lo peor de todo era que no ten�a derecho a quejarse. Era ella la que se hab�a escapado de casa sin darle a Phillip tiempo suficiente para encontrar una acompa�ante. Era ella la que hab�a decidido ir en busca de su destino. Era ella la que hab�a actuado sin pensar y ahora lo �nico que ten�a eran esas palabras.
�Est� todo arreglado.�
Trag� saliva.
��Perfecto.
Phillip la mir�, extra�ado.
���No est� contenta?
��Claro -dijo, muy seca.
��Pues no lo parece.
��Estoy contenta -repiti� ella.
Phillip dijo algo entre dientes.
���Qu� ha dicho? -pregunt� ella.
��Nada.
��Ha dicho algo.
La mir� con impaciencia.
��Si hubiera querido que lo escuchara, lo habr�a dicho en voz alta.
Eloise contuvo el aliento.
��En tal caso, no deber�a haber dicho nada.
��Hay algunas cosas -dijo Phillip-, que es imposible guardarse dentro.
���Qu� ha dicho? -insisti� ella.
Phillip se pas� la mano por el pelo.
��Eloise�
���Me ha insultado?
���De verdad quiere saberlo?
��Puesto que parece que vamos a casarnos -dijo ella-, s�.
��No recuerdo las palabras exactas -respondi�-. Pero creo haber combinado las palabras �mujeres� y �poco sentido com�n� en la misma frase.
No deber�a haberlo dicho. Sab�a que no deber�a haberlo dicho; era de mala educaci�n en cualquier circunstancia y, en la actual, mucho m�s. Sin embargo, lo hab�a pinchado una y otra vez hasta que lo hab�a hecho explotar. Era como si le hubiera clavado una aguja debajo de la piel y luego, para divertirse, la hubiera empezado a mover.
Adem�s, �por qu� estaba de tan mal humor, esta ma�ana? �l s�lo hab�a puesto las cartas sobre la mesa. Tendr�an que casarse y, sinceramente, deber�a alegrarse de que, ya que se hab�a metido en una situaci�n tan comprometida, al menos fuera con un hombre que estuviera dispuesto a hacer lo correcto y aceptara casarse con ella.
No esperaba que le diera las gracias. Demonios, �l ten�a la culpa igual que ella; la hab�a invitado a visitarlo. Pero �esperar una sonrisa y buen humor era pedir demasiado?
��Me alegro de que hayamos mantenido esta conversaci�n -dijo, de repente, Eloise-. Ha estado muy bien.
Phillip la mir�, sospechando algo malo enseguida.
���C�mo?
��Ha sido muy beneficiosa -dijo-. Una siempre deber�a conocer a su futuro marido antes de casarse y�
Phillip gru��. Aquello no iba a terminar bien.
��Y -a�adi� Eloise, muy seca, interrumpi�ndole el gru�ido-, ha quedado muy claro su sentimiento hacia las mujeres.
Phillip sol�a huir de los conflictos pero es que aquello ya era demasiado.
��Si no recuerdo mal -respondi�-, nunca le he expresado mi sentimiento hacia las mujeres.
��Lo supon�a -dijo ella-. Y la frase con las palabras �mujeres� y �poco sentido com�n� s�lo me lo ha confirmado.
���De veras? -pregunt� �l arrastrando las palabras-. Bueno, pues ahora pienso otra cosa.
Ella entrecerr� los ojos.
���Qu� quiere decir?
��Que he cambiado de opini�n. Acabo de decidir que no tengo ning�n problema con el g�nero femenino. De hecho, a la �nica que encuentro insoportable es a usted.
Eloise se ech� hacia atr�s, ofendida.
���Es que nadie la ha llamado insoportable antes? -le costaba creerlo.
��Nadie que no fuera de mi familia -respondi� ella.
��Pues debe vivir en una sociedad muy educada. -Phillip volvi� a cambiar de posici�n. �Es que nadie hac�a sillas para hombres corpulentos?-. Eso o es que le tienen tanto miedo que se acomodan a sus caprichos.
Eloise se sonroj� y Phillip no supo si era porque hab�a dado en el clavo y le daba verg�enza o si estaba tan enfadada que no pod�a ni hablar.
Seguramente, por ambas cosas.
��Lo siento -dijo Eloise, entre dientes.
Phillip la mir�, sorprendido.
���C�mo dice? -No pod�a ser cierto.
��He dicho que lo siento -repiti� ella, dejando claro que no iba a repetirlo una tercera vez, as� que ser�a mejor que prestara atenci�n.
��Oh -dijo �l, que estaba demasiado sorprendido como para decir cualquier otra cosa-. Gracias.
��De nada. -El tono no era muy amable, pero parec�a estar haciendo un esfuerzo por controlarse.
Por un segundo, Phillip no dijo nada. Pero luego no pudo evitar preguntar:
���Por qu�?
Ella lo mir�, irritada por el hecho de que no hubiera dado por terminada la conversaci�n.
���Ten�a que preguntarlo?
��Bueno, s�.
��Lo siento -gru�� Eloise-, porque estoy de mal humor y he sido muy maleducada con usted. Y si me pregunta cu�n maleducada he sido, le juro que me levantar�, me marchar� y no me volver� a ver en la vida porque, se lo advierto, esta disculpa ya es muy dif�cil por s� misma para que encima tenga que darle m�s explicaciones.
Phillip decidi� que aquello bastar�a.
��Gracias -dijo, con suavidad.
No dijo nada en un minuto que fue, seguramente, el minuto m�s largo de su vida, pero entonces decidi� atreverse y decirlo.
��Si le sirve de algo -le dijo-, ya hab�a decidido que nos adaptar�amos bien antes de que llegaran sus hermanos. Ya hab�a decidido pedirle que se casara conmigo. Como Dios manda, con un anillo y lo que sea que se supone que tenga que hacer. No s�. Ha pasado mucho tiempo desde que le propuse matrimonio a mi difunta mujer y, en cualquier caso, aquello no se produjo en las mejores circunstancias.
Eloise lo mir�, sorprendida� y quiz� tambi�n un poco agradecida.
��Siento mucho que la llegada de sus hermanos haya acelerado algo para lo que todav�a no estaba preparada -dijo-, pero no lamento que haya sucedido.
���No? -susurr� ella-. �De verdad?
��Le dar� todo lo que pueda necesitar -dijo-, dentro de los l�mites de lo razonable, claro. Pero no puedo� -Levant� la cabeza y vio que Anthony y Colin ven�an hacia ellos, seguidos de un camarero con una bandeja llena de comida-. No puedo hablar por sus hermanos. Me imagino que estar�n dispuestos a esperar el tiempo que usted necesite. Sin embargo, y para serle sincero, si fuera mi hermana ya la habr�a arrastrado a la iglesia ayer por la noche.
Eloise mir� a sus hermanos; todav�a tardar�an medio minuto en llegar. Abri� la boca y luego la cerr� porque, obviamente, se lo hab�a pensado dos veces antes de hablar. No obstante, despu�s de varios segundos, durante los cuales Phillip casi pudo ver c�mo giraba la maquinaria dentro de su cabeza, Eloise le pregunt�:
���Por qu� decidi� que nos adaptar�amos bien?
���Perd�n? -S�lo era una maniobra dilatoria, claro. No se esperaba una pregunta tan directa.
Aunque s�lo Dios sab�a por qu� no. Al fin y al cabo, era Eloise.
���Por qu� decidi� que nos adaptar�amos bien? -repiti� ella, muy decidida.
Aunque, claro, as� es c�mo Eloise hac�a las preguntas, con decisi�n. Cuando pod�a ir directa al grano y llegar al fondo de una cuesti�n, nunca se andaba con rodeos.
��Eh� Yo� -Phillip tosi� para aclararse la garganta.
��No lo sabe -dijo Eloise, decepcionada.
��Claro que lo s� -protest� �l. A ning�n hombre le gustaba que le dijeran que no sab�a por qu� hac�a las cosas.
��No lo sabe. Si lo supiera, no estar�a ah� sentado sin decir nada.
���Por el amor de Dios, mujer! �Es que no tiene ni un poco de compasi�n? Un hombre necesita un tiempo para formular una respuesta.
��Ah -dijo la siempre genial voz de Colin Bridgerton-. Aqu� est� la pareja feliz.
Phillip jam�s hab�a estado tan contento de ver a otro ser humano en toda su vida.
��Buenos d�as -les dijo a los dos Bridgerton, incre�blemente feliz de escapar del interrogatorio de Eloise.
���Tiene hambre? -le pregunt� Colin, sent�ndose a su lado-. Me he tomado la libertad de pedir que nos sirvieran el desayuno al aire libre.
Phillip mir� al lacayo y se pregunt� si deber�a ofrecerle su ayuda. Daba la sensaci�n de que el pobre hombre caer�a redondo en cualquier momento por el peso de la bandeja.
���C�mo est�s esta ma�ana? -le pregunt� Anthony a su hermana mientras se sentaba en el banco, a su lado.
��Bien -respondi� ella.
���Tienes hambre?
��No.
���Est�s contenta?
��No por ti.
Anthony mir� a Phillip.
��Normalmente es m�s habladora.
Phillip se pregunt� si Eloise ser�a capaz de pegarle a su hermano. Era lo que se merec�a.
El lacayo dej� caer la bandeja en la mesa haciendo m�s ruido de lo normal y, aunque se disculp�, Anthony le dijo que no pasaba nada, que ni el mism�simo H�rcules ser�a capaz de transportar toda la comida que Colin pod�a engullir.
Los hermanos Bridgerton se sirvieron ellos mismos y luego Anthony se gir� hacia Eloise y Phillip y dijo:
��Los dos parec�is muy en sinton�a.
Eloise lo mir� sin esconder la hostilidad que sent�a hacia �l.
���Ah, s�? �Y cu�ndo te has dado cuenta?
��Lo he visto enseguida -dijo, encogi�ndose de hombros. Mir� a Phillip-. Ha sido por la pelea. Las mejores parejas siempre discuten.
��Me alegra saberlo -murmur� Phillip.
��Mi mujer y yo solemos tener conversaciones similares aunque siempre acaba d�ndome la raz�n -dijo Anthony, tranquilamente.
Eloise lo atraves� con la mirada.
��Por supuesto, la versi�n de mi mujer es totalmente distinta -a�adi�, encogiendo los hombros otra vez-. Le dejo creer que soy yo el que le da la raz�n a ella. -Mir� a Phillip y sonri�-. As� es m�s f�cil.
Phillip mir� a Eloise. Por lo visto, estaba haciendo un gran esfuerzo por contenerse.
���Cu�ndo ha llegado? -le pregunt� Anthony.
��Hace unos minutos -respondi� Phillip.
��S� -dijo Eloise-. Y me ha propuesto matrimonio. Supongo que te alegrar� saberlo.
Phillip, sorprendido por el repentino anuncio, empez� a toser.
���Disculpe?
Eloise se gir� hacia Anthony y dijo:
��Ha dicho: �Tendremos que casarnos�.
��Bueno, y tiene raz�n -respondi� Anthony, mir�ndola fijamente-. Ten�is que casaros. Y debo felicitarlo por coger el toro por los cuernos. Cre�a que t�, m�s que nadie, eras partidaria de ser directo y de decir las cosas a la cara.
���Alguien quiere un bollo? -pregunt� Colin-. �No? Mejor, m�s para m�.
Anthony mir� a Phillip y dijo:
��Est� un poco alterada porque odia que le den �rdenes. En unos d�as, estar� bien.
��Estoy bien -gru�� Eloise.
��S�, claro -murmur� Anthony-. Tienes toda la pinta de estar bien.
���No tienes que estar en otra parte? -le pregunt� Eloise entre dientes.
��Una pregunta muy interesante -respondi� su hermano-. Cualquiera dir�a que deber�a estar en Londres, con mi mujer y mis hijos. De hecho, si tuviera que estar en otra parte, supongo que ser�a con ellos en casa. Sin embargo, por extra�o que suene, estoy aqu�. En Wiltshire. Donde, cuando hace tres d�as me despert� en mi espl�ndida cama de Londres, jam�s pens� que estar�a. -Forz� una sonrisa-. �Alguna otra pregunta?
Eloise no dijo nada.
Anthony le dio un sobre.
��Ha llegado esto para ti.
Eloise mir� el sobre y Phillip vio que hab�a reconocido la letra enseguida.
��Es de mam� -le dijo Anthony, aunque estaba claro que ella ya lo sab�a.
���Quiere leerla? -le pregunt� Phillip.
Eloise neg� con la cabeza.
��Ahora no.
Y �l supo que quer�a decir: �Delante de mis hermanos, no�.
Y entonces, de repente, Phillip supo exactamente qu� ten�a que hacer.
��Lord Bridgerton -le dijo a Anthony, poni�ndose en pie-. �Me permite hablar a solas con su hermana un momento?
��Acaba de hablar a solas con ella -dijo Colin, entre dos bocados de bacon.
Phillip lo ignor�.
���Milord?
��Por supuesto -dijo Anthony-. Si ella est� de acuerdo.
Phillip cogi� a Eloise de la mano y la puso en pie.
��Est� de acuerdo -dijo �l.
��Mmm -intervino Colin-. S�, parece que est� muy de acuerdo.
En ese instante, Phillip decidi� que todos los Bridgerton necesitaban bozales.
��Venga conmigo -le dijo a Eloise, antes de que ella empezara a discutir.
Y lo har�a, seguro, porque era Eloise y, si ve�a la posibilidad de una discusi�n, era incapaz de sonre�r y hacer caso.
���Ad�nde vamos? -dijo ella, cuando estaban lejos de su familia y �l la estaba arrastrando por el jard�n, sin darse cuenta de que pr�cticamente ten�a que correr para seguirle el paso.
��No lo s�.
���No lo sabe?
Phillip se detuvo en seco y Eloise choc� contra �l. Fue bastante agradable, la verdad. Pudo notar toda su silueta, desde los pechos hasta los muslos, aunque ella recuper� la compostura enseguida y se separ� antes de que �l pudiera saborear el momento.
��Es la primera vez que estoy en esta casa -dijo, explic�ndoselo como si fuera una ni�a peque�a-. Tendr�a que ser adivino para saber ad�nde voy.
��Ah -dijo ella-. Entonces, siga adelante.
Se dirigi� hacia la casa y entr� por una puerta lateral.
���Ad�nde lleva esta puerta? -le pregunt�.
��Adentro -respondi� ella.
Phillip la mir� con sarcasmo.
��Es el despacho de Sophie, y da al pasillo -explic� Eloise.
���Y Sophie est� en su despacho?
��Lo dudo. �No hab�a ido a buscarle un vaso de limonada?
��Bien. -Abri� la puerta, dando las gracias de que no estuviera cerrada, y se asom�. No hab�a nadie, pero la puerta que daba al pasillo estaba abierta, as� que cruz� la habitaci�n y la cerr�. Cuando se gir�, vio que Eloise segu�a en la otra puerta, observ�ndolo con una mezcla de curiosidad y diversi�n.
��Cierra la puerta -le orden�.
Eloise arque� las cejas.
���Perd�n?
��Que cierres la puerta. -No sol�a usar ese tono de voz pero, despu�s de un a�o de incertidumbres, de sentirse perdido en las corrientes de su vida, por fin lo ten�a todo bajo control.
Y sab�a perfectamente lo que quer�a.
��Eloise, cierra la puerta -le dijo, en voz baja, caminando despacio hacia ella.
Eloise abri� los ojos como platos.
���Phillip? -dijo, en un suspiro-. Yo�
��No digas nada -dijo �l-. S�lo cierra la puerta.
Sin embargo, estaba all� inm�vil, mir�ndolo como si no lo conociera. Que, en realidad, era verdad. Demonios, ni siquiera �l estaba seguro de conocerse, en ese mismo momento.
��Phillip, �qu�?
�l lleg� hasta la puerta y la cerr�, con llave.
���Qu� est�s haciendo? -pregunt� ella.
��Estabas preocupada por si no nos adapt�bamos bien -le dijo �l.
Ella abri� la boca.
Phillip se le acerc�.
��Creo que ha llegado la hora que te demuestre que no tienes por qu� preocuparte.



Cap�tulo 12

�� �y c�mo sab�as que Simon y t� estabais hechos el uno para el otro? Porque te juro que no he conocido a ning�n hombre que me haya hecho pensar eso, y ya son tres largas temporadas como casadera.�

Eloise Bridgerton a su hermana
la duquesa de Hastings, despu�s de rechazar
la tercera propuesta de matrimonio.

Eloise apenas tuvo tiempo de respirar antes que la boca de Phillip invadiera la suya. Y tuvo suerte de haberlo hecho porque no parec�a que tuviera ninguna intenci�n de soltarla hasta, no s�, el pr�ximo milenio.
Sin embargo, entonces, y de manera bastante brusca, se separ� de ella y le tom� la cara entre sus enormes manos. Y la mir�.
Sencillamente, la mir�.
���Qu�? -pregunt� ella, a quien incomodaba bastante aquel escrutinio. Sab�a que la consideraban atractiva, pero no era una de aquellas bellezas incre�bles, y �l la estaba mirando como si quisiera memorizar cada facci�n.
��Quer�a mirarte -le susurr� �l. Le acarici� la mejilla y luego le pas� el pulgar por la l�nea de la mand�bula-. Siempre te est�s moviendo y nunca consigo mirarte.
Eloise not� c�mo le temblaban las piernas y se le abr�a la boca, pero no pod�a hacer nada para moverse; al parecer, s�lo pod�a mirar a Phillip a los ojos.
��Eres tan preciosa -le dijo-. �Sabes qu� pens� el primer d�a que te vi?
Eloise agit� la cabeza, deseando escuchar la respuesta.
��Pens� que podr�a ahogarme en tus ojos. Pens� -dijo, acerc�ndose m�s y respirando casi encima de ella-, que podr�a ahogarme en ti.
Eloise not� c�mo se desplazaba hacia �l.
Phillip le toc� los labios y le hizo cosquillas con el dedo. Aquel movimiento lanz� latigazos de placer por todo su cuerpo hasta el centro m�s sensitivo, hasta lugares prohibidos incluso para ella.
Y entonces comprendi� que, hasta ese momento, nunca hab�a entendido el poder del deseo. No ten�a ni idea.
��B�same -susurr�.
Phillip sonri�.
��Siempre me est�s dando �rdenes.
��B�same.
���Est�s segura? -le dijo, sonriendo-. Porque si lo hago, puede que no sea capaz de�
Eloise le cogi� la cabeza y lo atrajo hacia ella.
Phillip se ri� contra sus labios y la rode� con los brazos con fuerza. Eloise abri� la boca, d�ndole la bienvenida, gimiendo de placer cuando Phillip le introdujo la lengua en la boca y explor� su calidez. Juguete� y lami�, encendiendo lentamente un fuego en su interior, mientras la apretaba cada vez m�s contra su cuerpo hasta que su calor atraves� las capas de tela del vestido y la envolvi� en un hurac�n de deseo.
Baj� las manos hasta las nalgas, se las apret� y masaje� y la subi� hasta que�
Ella jade�. Ten�a veintiocho a�os, los suficientes para haber escuchado comentarios indiscretos. Sab�a lo que significaba aquel miembro duro. Aunque nunca se hubiera imaginado que estuviera tan caliente, tan potente.
Se ech� hacia atr�s, casi instintivamente, pero �l no la solt�, la atrajo m�s hacia �l y la frot� contra �l.
��Quiero estar dentro de ti -le gimi� a la oreja.
A Eloise se le doblaron las piernas.
Pero no import�, claro; Phillip la agarr� con m�s fuerza, la tendi� en el sof� y se coloc� encima de ella, presion�ndola contra los cojines de color crema. Pesaba mucho, pero era un peso delicioso, y Eloise ech� la cabeza hacia atr�s cuando los labios de Phillip abandonaron su boca y viajaron por la garganta hacia abajo.
��Phillip -gimi�, como si su nombre fuera lo �nico que pudiera pronunciar.
��S� -dijo �l, muy excitado-. S�.
Parec�a que las palabras le sal�an deformadas, y Eloise no ten�a ni idea de qu� estaba hablando, pero fuera lo que fuera a lo que estaba diciendo que s�, ella tambi�n lo quer�a. Lo quer�a todo. Todo lo que �l quisiera, todo lo que fuera posible.
Y lo que fuera imposible, tambi�n. Ya no entend�a de razones, s�lo de sensaciones. S�lo obedec�a al deseo y a la necesidad y a aquella incre�ble sensaci�n de ahora.
No se trataba de ayer ni de ma�ana. Se trataba del ahora y lo quer�a todo.
Sinti� su mano en el tobillo, seca y callosa, y not� que sub�a hasta el l�mite de las medias. No se detuvo, no hizo nada para pedirle permiso de manera impl�cita, aunque ella se lo dio de todos modos: separ� las piernas hasta que �l se coloc� m�s c�modo entre sus muslos, d�ndole m�s espacio para acariciarla y para juguetear en su piel.
Phillip avanz� m�s y m�s, deteni�ndose de vez en cuando para apretar aqu� y all�, y Eloise cre�a que aquella espera la iba a matar. Estaba en llamas por �l, se sent�a mojada y extra�a y tan fuera de s� que, en cualquier momento, iba a disolverse en una piscina de vac�o.
O se evaporar�a completamente. O s�lo explotar�a.
Y entonces, justo cuando estaba convencida de que nada pod�a ser m�s extra�o, nada pod�a tensarla m�s de lo que ya estaba, la toc�.
La toc�.
La toc� donde nadie la hab�a tocado en su vida, donde ni siquiera ella se hab�a atrevido a tocarse. La toc� de manera tan �ntima y tan tierna que Eloise tuvo que morderse el labio para evitar gritar su nombre.
Y, mientras su dedo se introduc�a lentamente en ella, Eloise supo que, a partir de entonces, ya no se pertenec�a a s� misma.
Ahora era de Phillip.
Dentro de un tiempo volver�a a ser ella, volver�a a tenerlo todo bajo control, en plenos poderes y facultades, pero ahora era suya. En ese momento, en ese segundo, viv�a por �l, por todo lo que pod�a hacerle sentir, por cada suspiro de deseo, cada gemido de placer.
��Oh, Phillip -jade�, casi en un ruego, una promesa, una pregunta. Era todo lo que ten�a que decir para asegurarse de que no se detuviera. No ten�a ni idea de a d�nde la llevar�a aquello, ni siquiera si ser�a la misma persona despu�s, pero estaba segura que ten�a que llegar a alg�n sitio. Era imposible que se quedara en ese estado para siempre. Estaba tan tensa que iba a romperse.
Casi hab�a llegado. Ten�a que llegar.
Necesitaba algo. Necesitaba alivio y sab�a que s�lo pod�a d�rselo Phillip.
Se arque� contra �l con una fuerza que jam�s hubiera imaginado que poseyera; de hecho, los levant� a los del sof� con su necesidad. Le agarr� los hombros, apretando con todas sus fuerzas, y luego le rode� la cintura en un intento de atraerlo m�s hacia ella.
��Eloise -gimi� �l, subiendo la otra mano por la pierna y levant�ndole la falda hasta que la agarr� por la espalda-. �Tienes idea de qu�?
Y entonces, Eloise no ten�a ni idea de qu� le hab�a hecho, aunque seguro que Phillip tampoco lo sab�a, pero se le tens� el cuerpo entero. No pod�a hablar, no pod�a moverse mientras, con la boca abierta en un apagado grito de sorpresa, placer y mil cosas m�s, intentaba respirar. Y luego, cuando cre�a que no iba a poder sobrevivir ni un segundo m�s, empez� a sacudirse y se dej� caer debajo de �l, respirando de manera entrecortada, tan agotada que no hubiera podido mover ni el dedo me�ique de la mano.
��Oh, Dios m�o -dijo, al final, porque la blasfemia era lo �nico que le ven�a a la cabeza-. Oh, Dios m�o.
Phillip la agarr� con m�s fuerza por la cintura.
��Oh, Dios m�o.
Phillip la solt� y subi� las manos para acariciarle el pelo. Lo hizo con delicadeza a pesar de que su cuerpo estaba tenso y r�gido.
Eloise se qued� ah�, pregunt�ndose si alguna vez podr�a volver a moverse, respirando contra su pecho mientras notaba c�mo el respiraba contra su sien. Al final, Phillip se levant�, diciendo algo como que pesaba mucho, y Eloise s�lo not� aire y, cuando lade� la cabeza, vio que Phillip se arrodillaba a su lado y le bajaba la falda.
Fue un gesto de lo m�s tierno y caballeroso, teniendo en cuenta lo que acababa de pasar.
Lo mir� a la cara, sabiendo que ella deber�a estar dibujando una sonrisa muy tonta.
��Oh, Phillip -suspir�.
���Hay alg�n servicio, por aqu� cerca? -pregunt� �l, a bocajarro.
Eloise parpade�, d�ndose cuenta por primera vez que Phillip parec�a un poco tenso.
���Un servicio? -repiti� ella.
�l asinti�.
Eloise se�al� la puerta que daba al pasillo.
��Saliendo a la derecha -dijo.
Era dif�cil imaginar que tuviera que aliviarse solo despu�s de un encuentro tan intenso, pero �qui�n era ella para intentar entender c�mo funcionaba el cuerpo masculino?
Phillip se acerc� a la puerta, puso la mano en el pomo y se gir�.
���Ahora me crees? -le pregunt�, arqueando una ceja de la manera m�s arrogante posible.
Eloise abri� la boca, confundida.
���Sobre qu�?
Phillip sonri�. Despacio. Y s�lo dijo:
��Nos adaptaremos muy bien.

Phillip no sab�a el tiempo que Eloise necesitar�a para recuperar la compostura y arreglarse el pelo y la ropa. Cuando la hab�a dejado en el sof� de Sophie Bridgerton, su aspecto reflejaba la pasi�n que hab�a experimentado. Jam�s hab�a entendido las complejidades del aseo femenino, y estaba seguro que nunca lo har�a, pero sab�a que, al menos, tendr�a que arreglarse el pelo.
�l, en cambio, no necesit� ni un minuto en el ba�o para aliviarse; la verdad es que el encuentro con Eloise lo hab�a excitado mucho.
�Santo Dios, era magn�fica!
Hac�a tanto desde la �ltima vez que hab�a estado con una mujer que sab�a que, cuando encontrara una con la que quisiera acostarse, su cuerpo reaccionar�a con fuerza. Durante m�s a�os de los que le hubieran gustado, hab�a tenido que satisfacer sus apetitos sexuales a solas en su habitaci�n, por lo que un cuerpo femenino era como una bendici�n.
Y Dios sab�a que se lo hab�a imaginado muchas veces.
Sin embargo, esto hab�a sido distinto, totalmente diferente a lo que se hab�a imaginado. Lo hab�a vuelto loco. Eloise lo hab�a vuelto loco. Con los sonidos que emit�a, la esencia de su piel, c�mo sus cuerpos parec�an adaptarse a la perfecci�n. A pesar de que hab�a tenido que terminar solo, hab�a sentido una intensidad mayor a lo que hab�a imaginado.
Hasta ahora, cre�a que cualquier cuerpo femenino servir�a, pero hoy se hab�a dado cuenta que hab�a una raz�n por la que siempre hab�a rechazado los servicios de las prostitutas y las mozas que se le ofrec�an. Hab�a una raz�n por la que nunca hab�a buscado a una viuda discreta.
Necesitaba m�s.
Necesitaba a Eloise.
Quer�a hundirse en ella y no volver a subir a la superficie.
Quer�a hacerla suya, poseerla y, luego, tumbarse y dejar que lo torturara hasta hacerlo gritar.
Hab�a tenido fantas�as antes. Claro, como todos los hombres. Pero ahora su fantas�a ten�a cara y mucho se tem�a que, si no aprend�a a controlar sus pensamientos, ir�a todo el d�a por ah� con una erecci�n constante.
Ten�an que casarse. Y r�pido.
Gru�� y se lav� las manos. Eloise no ten�a ni idea de que lo hab�a dejado en aquel estado. Ni idea. Lo hab�a mirado, sonriente, demasiado arrebatada por su propia pasi�n para darse cuenta de que �l estaba a punto de estallar.
Abri� la puerta y camin� deprisa de vuelta al jard�n. Pronto, tendr�a tiempo de sobra para estallar y, cuando lo hiciera, Eloise estar�a con �l.
Aquella idea le dibuj� una sonrisa y estuvo a punto de enviarlo otra vez al servicio.

��Ah, aqu� est� -dijo Benedict Bridgerton mientras Phillip se acercaba al grupo. Phillip vio que Benedict ten�a una pistola en la mano y se detuvo en seco porque no sab�a si ten�a que preocuparse por algo. Era imposible que supiera lo que acababa de suceder en el despacho de su mujer, �verdad?
Trag� saliva y pens� muy deprisa. No, era imposible. Adem�s, estaba sonriendo.
Aunque claro, seguro que disfrutar�a mucho acabando con el responsable de arruinar la reputaci�n de su hermana.
��Eh� Buenos d�as -dijo Phillip, mirando a los dem�s para intentar evaluar la situaci�n.
Benedict le devolvi� el comentario con un gesto de cabeza y dijo:
���Dispara?
��Por supuesto -respondi� Phillip.
��Perfecto -dijo, moviendo la cabeza hacia una diana-. �nase a nosotros.
Phillip vio la diana y se qued� m�s tranquilo al saber que no tendr�a que hacer ese papel.
��No he tra�do mi rev�lver -dijo.
��Claro que no -respondi� Benedict-. �Para qu� iba a traerlo? Aqu� somos todos amigos -arque� las cejas-. �Verdad?
��Espero que s�.
Benedict sonri�, aunque no era una de esas sonrisas que transmiten seguridad por el bienestar propio.
��No se preocupe por el rev�lver -dijo-. Le dejaremos uno.
Phillip asinti�. Si as� era como iba a tener que demostrar su hombr�a a los hermanos de Eloise, as� ser�a. Pod�a disparar igual de bien que el mejor de ellos. La punter�a hab�a sido una de esas cosas en las que su padre m�s hab�a insistido. Se hab�a pasado horas y horas en los alrededores de Romney Hall, con el brazo estirado hasta que le dol�an todos los m�sculos, conteniendo la respiraci�n mientras apuntaba a lo que su padre hubiera decidido como objetivo. Cada vez que apretaba el gatillo, rezaba para que la bala tocara el centro.
Si tocaba el objetivo, su padre no le pegar�a. Era as� de sencillo� y de desesperante.
Se acerc� a una mesa donde hab�a varios rev�lveres y salud� a Anthony, Colin y Gregory. Sophie estaba sentada a unos veinte metros, leyendo un libro.
��Empecemos -dijo Anthony-, antes de que vuelva Eloise. -Mir� a Phillip-. Por cierto, �d�nde est�?
��Se ha quedado leyendo la carta de su madre -minti� Phillip.
��Ya, bueno, no tardar� demasiado -dijo Anthony, frunciendo el ce�o-. Ser� mejor que nos demos prisa.
��A lo mejor quiere responderle -dijo Colin, al tiempo que cog�a un rev�lver y lo miraba-. Eso nos dar�a unos minutos m�s. Ya conoc�is a Eloise. Siempre est� escribiendo cartas.
��Es verdad -respondi� Anthony-. Estamos aqu� por culpa de eso, �recuerdas?
Phillip lo mir� con una inescrutable sonrisa. Aquella ma�ana estaba demasiado contento como para responder a cualquier provocaci�n de Anthony Bridgerton.
Gregory cogi� su rev�lver.
��Incluso si responde, volver� muy pronto. Es incre�blemente r�pida.
���Escribiendo? -pregunt� Phillip.
��En todo -respondi� Gregory, sonriente-. Venga, empecemos.
���Por qu� tienen tantas ganas de empezar sin Eloise? -pregunt� Phillip.
��Eh� por nada -dijo Benedict, en el mismo momento que Anthony respond�a-. �Qui�n ha dicho eso?
Lo hab�an dicho todos, pero Phillip no se molest� en record�rselo.
��La edad antes que la belleza, vejestorio -dijo Colin, d�ndole unos golpecitos a Anthony en la espalda.
��Muy amable -dijo Anthony, acerc�ndose a una l�nea blanca que alguien hab�a dibujado en el suelo con tiza en polvo. Alarg� el brazo, apunt� y dispar�.
��Bien hecho -dijo Phillip, cuando el lacayo acerc� la diana. La bala no hab�a dado en el centro pero se hab�a quedado a menos de tres cent�metros.
��Gracias -baj� la pistola-. �Cu�ntos a�os tiene?
Phillip parpade�, porque aquella pregunta lo hab�a sorprendido un poco.
��Treinta.
Anthony hizo un gesto con la cabeza hacia Colin.
��Entonces, va despu�s de Colin. Siempre lo hacemos por edades. Es la �nica manera de seguir un orden.
��Claro -dijo Phillip, mientras Benedict y Colin disparaban. Ambos lo hicieron bien, aunque ninguno dio en el centro, pero se quedaron lo suficientemente cerca como para demostrar que podr�an matar a un hombre, si quisieran.
Aunque, afortunadamente, esa ma�ana no parec�a su prop�sito.
Phillip escogi� un rev�lver, lo sopes� en la mano y se acerc� a la l�nea blanca. Hac�a poco que hab�a conseguido dejar de pensar en su padre cada vez que apuntaba con un rev�lver. Le hab�a costado a�os pero, al final, se hab�a dado cuenta que le gustaba disparar, que no ten�a por qu� hacerlo como obligaci�n sino como diversi�n. Y entonces, la voz de su padre que a menudo o�a en su cabeza, siempre gritando, hab�a desaparecido.
Levant� el arma, tens� los m�sculos y dispar�.
Entrecerr� los ojos para ver mejor la diana. Parec�a que se hab�a quedado muy cerca del centro. El lacayo la acerc�. A un cent�metro y medio. El mejor disparo de todos, hasta ahora.
El lacayo se alej� con la diana y fue el turno de Gregory que se qued� a la misma distancia que Phillip.
��Hacemos cinco rondas -le dijo Anthony a Phillip-. Cuenta el mejor disparo de cada uno y, si hay un empate, cada uno tiene un disparo m�s.
��Ya -dijo Phillip-. �Por alg�n motivo en especial?
��No -respondi� Anthony, cogiendo su rev�lver-. Siempre lo hemos hecho as�.
Colin mir� a Phillip muy serio.
��Nos tomamos los juegos muy a pecho.
��Ya lo veo.
���Practica esgrima?
��No mucho -dijo Phillip.
Colin sonri�.
��Excelente.
��Silencio -gru�� Anthony, mir�ndolos fijamente-. Estoy intentando apuntar.
��En un momento de crisis, esa necesidad de silencio no te servir� para nada -apunt� Colin.
��C�llate -dijo Anthony.
��Si nos atacaran -continu� Colin, gesticulando con una mano mientras hablaba-, habr�a mucho ruido y, sinceramente, me preocupa que no puedas�
���Colin! -exclam� Anthony.
��Ign�rame -le dijo Colin.
��Voy a matarlo -anunci� Anthony-. �Os molesta si le mato?
Nadie se movi�, aunque Sophie levant� la cabeza y dijo algo sobre la sangre y que no quer�a tener que limpiarlo todo despu�s.
��Es un fertilizante excelente -dijo Phillip, puesto que aquel era un tema que �l dominaba.
��Ah. -Sophie asinti� y volvi� a su libro-. Entonces, m�talo.
���Qu� tal el libro, querida? -le pregunt� Benedict.
��Es muy bueno.
���Quer�is hacer el favor de callaros todos? -grit� Anthony. Luego, ligeramente sonrojado, se gir� hacia su cu�ada y dijo-: Sophie, t� no, por supuesto.
��Me alegra ser la excepci�n -dijo ella, sonriendo.
��No intentes amenazar a mi mujer -le dijo Benedict, suavemente, a su hermano.
Anthony se gir� hacia su hermano y lo atraves� con la mirada.
��Deber�a mataros y descuartizaros a todos -dijo.
��Menos a Sophie -le record� Colin.
Anthony lo mir� con cara de pocos amigos.
���Te das cuenta de que el rev�lver est� cargado?
��Por suerte para m�, el fratricidio no est� permitido.
Anthony cerr� la boca y se gir� hacia la diana.
��Segunda vuelta -dijo, apuntando.
���Esperaaaaad!
Los cuatro hermanos bajaron la cabeza, se giraron y soltaron un gru�ido cuando vieron a Eloise bajar la colina.
���Est�is disparando? -pregunt�, cuando lleg� junto a ellos.
Nadie dijo nada. Aunque no era necesario. Era m�s que obvio.
���Sin m�?
��No estamos disparando -dijo Gregory-. S�lo estamos por aqu�, con unos rev�lveres.
��Cerca de una diana -a�adi� Colin.
��Claro que estamos disparando -dijo Anthony. Hizo un gesto hacia la derecha-. Sophie est� sola. Deber�as ir a hacerle compa��a.
Eloise puso los brazos en jarras.
��Sophie est� leyendo un libro.
��Y es muy bueno -dijo Sophie, levantando los ojos del libro s�lo un instante.
��T� tambi�n deber�as leer un libro, Eloise -sugiri� Benedict-. Alimentan el alma.
��No necesito alimentar nada -respondi�-. Dame un rev�lver.
��No te voy a dar ning�n rev�lver -dijo Benedict-. Ya no tengo m�s.
��Pues podemos compartir uno -gru�� Eloise-. �Has probado alguna vez a compartir algo? Alimenta el alma.
Benedict hizo una mueca que no era demasiado apropiada para un hombre de su edad.
��Creo -coment� Colin-, que lo que Benedict intenta decir es que su alma est� alimentada para el resto de su vida.
��S�, seguro -dijo Sophie, sin levantar la vista del libro.
��Tome -dijo Phillip, de forma magn�nima, ofreci�ndole su rev�lver a Eloise-. Use el m�o.
Los cuatro Bridgerton gru�eron, pero Phillip decidi� que le gustaba hacerlos rabiar.
��Gracias -dijo Eloise, sonriendo-. Como he o�do que Anthony gritaba �Segunda vuelta�, debo suponer que todo el mundo ha disparado una vez, �no es as�?
��S� -respondi� Phillip. Mir� a los hermanos de Eloise y vio que todos parec�an deprimidos-. �Qu� ocurre?
Anthony se limit� a menear la cabeza.
Phillip mir� a Benedict.
��Es sobrenatural -susurr� �ste.
Phillip mir� a Eloise con un inter�s renovado. A �l no le parec�a sobrenatural para nada.
��Yo me rindo -dijo Gregory-. Todav�a no he desayunado.
��Tendr�s que pedir que te lo preparen -dijo Colin-. Me lo he comido todo.
Gregory suspir�.
��Es una suerte que, a�n siendo el peque�o, no me haya muerto de hambre.
Colin se encogi� de hombros.
��Si quieres comer, tienes que ser m�s r�pido.
Anthony los mir�, molesto.
���Acaso crecisteis en un orfanato? -les pregunt�.
Phillip tuvo que morderse el labio para no re�rse.
���Disparamos? -pregunt� Eloise.
��T�, seguro -dijo Gregory, apoy�ndose en un �rbol-. Yo me voy a desayunar.
Sin embargo, se qued� para ver c�mo su hermana estiraba el brazo y, sin que pareciera que hab�a apuntado, disparaba.
Cuando el lacayo acerc� la diana, Phillip parpade�, sorprendido.
En el centro.
���D�nde ha aprendido? -le pregunt�, intentado no mirarla boquiabierto.
Ella se encogi� de hombros.
��No sabr�a decirlo. Siempre lo he hecho.
��Sobrenatural -susurr� Colin-. Est� claro.
��Pues a m� me parece espl�ndido -dijo Phillip.
Eloise la mir� con un brillo especial en los ojos.
���De veras?
��Claro. Si alg�n d�a tengo que defender mi casa, ya s� a qui�n pondr� en primera fila.
Ella sonri�.
���D�nde est� la siguiente diana?
Gregory levant� las manos, d�ndose por vencido.
��Me marcho. Voy a desayunar algo.
��Trae algo para m� -dijo Colin.
���C�mo no? -dijo Gregory, entre dientes.
Eloise mir� a Anthony.
���Te toca a ti?
�l cogi� el rev�lver de sus manos y lo dej� en la mesa para que lo volvieran a cargar.
��Como si importara.
��Todos tenemos que hacer cinco vueltas -dijo ella, oficiosamente-. El que se invent� las reglas fuiste t�.
��Lo s� -respondi� �l, apenado. Levant� el arma y dispar� pero, cuando acercaron la diana, qued� claro que no hab�a puesto mucho empe�o porque se hab�a quedado a un palmo del centro.
���Ni siquiera te has esforzado! -se quej� Eloise.
Anthony se gir� hacia Benedict.
��Odio disparar con ella.
��Te toca -le dijo Eloise a Benedict.
Dispar�, igual que Colin, con un poco m�s de empe�o que Anthony, aunque tambi�n se quedaron lejos del centro.
Phillip se acerc� a la l�nea blanca y s�lo se detuvo cuando Eloise le dijo:
��Ni se atreva a hacer lo mismo.
��Ni en sue�os -susurr� �l.
��Bien. No me gusta jugar con quien no tiene esp�ritu competitivo -dijo, gir�ndose hacia sus hermanos.
��De eso se trata -dijo Benedict.
��Siempre hacen lo mismo -le dijo Eloise a Phillip-. Disparan hasta que me doy por vencida y, entonces, empiezan a divertirse.
��Silencio -dijo Phillip-. Estoy apuntando.
��Oh. -Eloise cerr� la boca al instante, observando c�mo Phillip se concentraba en la diana.
Dispar� y, cuando acercaron la diana, dibuj� una peque�a sonrisa de satisfacci�n.
���Perfecto! -exclam� Eloise, aplaudiendo-. �Phillip, ha sido maravilloso!
Anthony dijo algo entre dientes que, posiblemente, no deber�a haber dicho en presencia de su hermana y luego, dirigi�ndose a Phillip, dijo:
��Se va a casar con ella, �verdad? Porque, sinceramente, si nos la quita de encima y le deja disparar con usted para que no nos venga a molestar a nosotros, doblar� la dote.
A esas alturas, Phillip estaba seguro de querer casarse con Eloise a cambio de nada, pero se limit� a sonre�r y dijo:
��De acuerdo.



Cap�tulo 13

�� y, como debes imaginarte, a todos se les qued� un humor de perros. �Qu� culpa tengo de estar por encima de ellos? Ninguna. Supongo que la misma que ellos de haber nacido hombres y, por tanto, no tener ni gota de sentido com�n ni buenos modales innatos.�

Eloise Bridgerton a Penelope Featherington
despu�s de vencer a seis hombres
(entre ellos, tres de sus hermanos) en un campo de tiro.

Al d�a siguiente, Eloise fue a comer a Romney Hall con Anthony, Benedict y Sophie. Colin y Gregory decidieron que, como sus otros dos hermanos parec�an tener la situaci�n bajo control, ellos volv�an a Londres; Colin con su reci�n estrenada mujer y Gregory a lo que fuera que los chicos j�venes hac�an para pasar el d�a a d�a.
Eloise se qued� m�s tranquila vi�ndolos marcharse; los quer�a, pero, sinceramente, no hab�a mujer en el mundo que pudiera soportarlos a los cuatro a la vez.
Cuando baj� del carruaje, rebosaba optimismo; el d�a anterior hab�a salido mucho mejor de lo que jam�s hab�a imaginado. Incluso si Phillip no la hubiera llevado al despacho de Sophie para demostrarle que �se adaptar�an muy bien� (recordar�a siempre esas palabras), el d�a habr�a sido un �xito de todas formas. Phillip hab�a sabido manejar con maestr�a la fuerza de los cuatro hombres Bridgerton, dejando a Eloise complacida y muy orgullosa.
Era ir�nico que, hasta ese momento, no se le hubiera ocurrido que no podr�a casarse con un hombre que no pudiera enfrentarse a cada uno de sus hermanos y salir airoso.
Y Phillip se hab�a enfrentado a los cuatro a la vez. Impresionante.
Sin embargo, segu�a teniendo sus reservas respecto al matrimonio. �C�mo iba a no tenerlas? Hab�a nacido un respeto mutuo y una especie de afecto entre Phillip y ella, s�, pero no estaban enamorados y Eloise no ten�a modo de saber si alg�n d�a lo estar�an.
A pesar de todo, estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Tampoco hab�a podido elegir, claro; se casaba con Phillip o arruinaba su vida y se quedaba sola para siempre. Y, con todo, sab�a que ser�a un buen marido. Era honesto y honorable y, aunque parec�a un poco reservado, al menos ten�a sentido del humor, algo que para Eloise era esencial en un futuro marido.
Y cuando la besaba�
Bueno, resultaba bastante obvio que sab�a perfectamente c�mo hacer que le temblaran las rodillas.
Y el resto del cuerpo, tambi�n.
Sin embargo, Eloise era una mujer pragm�tica. Siempre lo hab�a sido y sab�a que la pasi�n no bastaba para sostener un matrimonio.
Aunque tampoco vendr�a mal, pens�, con una p�cara sonrisa.

Phillip mir�, por decimoquinta vez en quince minutos, el reloj que hab�a en la repisa de la chimenea. Los Bridgerton ten�an que llegar a las doce y media, y ya eran y treinta y cinco. Y, aunque el retraso no era preocupante, teniendo en cuenta los caminos rurales por donde ten�an que venir, mantener a Oliver y a Amanda tranquilos en el sal�n con �l era muy dif�cil.
��Odio esta chaqueta -dijo Oliver, estir�ndose de las mangas.
��Te va peque�a -le dijo Amanda.
��Ya lo s� -respondi� �l, con desd�n-. Si no me fuera peque�a, no me quejar�a.
Phillip pens� que �l tambi�n podr�a quejarse de algo, aunque no vio motivos para dar su opini�n.
��Adem�s -continu� Oliver-, a ti el vestido tambi�n te va peque�o. Te veo los tobillos.
��Se supone que tienes que v�rmelos -dijo Amanda, frunciendo el ce�o mientras se miraba las piernas.
��S�, pero no tanto.
Volvi� a mirar, esta vez con una expresi�n de alarma en la cara.
��Tienes ocho a�os -dijo Phillip, algo cansado-. El vestido es perfecto -o, al menos, eso esperaba porque no ten�a ni idea de todas esas cosas.
�Eloise�, pens�, y ese nombre reson� en su cabeza como respuesta a todas sus plegarias. Eloise sabr�a esas cosas. Sabr�a si el vestido de una ni�a era demasiado corto, o cu�ndo deber�a empezar a recogerse el pelo, incluso si un ni�o deb�a ir a Eton o a Harrow.
Eloise lo sabr�a todo.
Gracias a Dios.
��Llegan tarde -dijo Oliver.
��No llegan tarde -respondi� Phillip, autom�ticamente.
��S� que llegan tarde -dijo Oliver-. S� leer las agujas del reloj, �sabes?
No, no lo sab�a, y aquello lo deprimi� un poco m�s. Era como con lo de nadar. De hecho, daba igual.
�Eloise�, se record�. Por muchos fallos que tuviera como padre, iba a compensarlos todos cas�ndose con la madre perfecta para ellos. Por primera vez desde que nacieron, estaba haciendo lo mejor para ellos, y la sensaci�n de alivio era casi dolorosa.
Eloise. Estaba impaciente porque llegara.
Diablos, estaba impaciente por casarse con ella. �C�mo se consegu�a una licencia especial? Es algo que jam�s pens� que tendr�a que saber, pero lo �ltimo que quer�a era esperar semanas a que se leyeran las amonestaciones.
�No se supon�a que las bodas se celebraban los s�bados por la ma�ana? �Podr�an arreglarlo todo para este s�bado? S�lo faltaban dos d�as, pero si pudieran conseguir la licencia especial�
Phillip cogi� a Oliver por el cuello de la chaqueta cuando el ni�o intentaba escaparse.
��No -dijo, muy serio-. Esperar�s a la se�orita Bridgerton aqu� y lo har�s en silencio, sin romper nada y con una sonrisa.
Cuando escuch� el nombre de Eloise, Oliver hizo un intento por calmarse aunque la sonrisa, que ofreci� obediente despu�s de las palabras de su padre, fue un mero movimiento de labios que dej� a Phillip con la sensaci�n de que acababa de salir de una reuni�n con la mism�sima Medusa.
��Eso no ha sido una sonrisa -dijo Amanda.
��Claro que s�.
��No. Ni siquiera has movido la comisura de los labios�
Phillip suspir� e intent� bloquear cualquier sonido que llegara a sus o�dos. Le preguntar�a por la licencia especial a Anthony Bridgerton. A lo mejor, el vizconde sab�a c�mo se hac�a.
Parec�a que faltaba una eternidad para el s�bado. Dejar�a a los ni�os con Eloise durante el d�a y�
Sonri�. Por la noche, ser�a toda para �l.
���Por qu� sonr�es? -pregunt� Amanda.
��No estoy sonriendo -dijo Phillip que, �madre m�a!, empez� a sonrojarse.
��S� que sonr�es -insisti� la ni�a-. Y ahora tienes las mejillas coloradas.
��No digas tonter�as -dijo Phillip.
��No digo tonter�as -insisti�-. Oliver, mira a padre. �A que tiene las mejillas coloradas?
��Una palabra m�s sobre mis mejillas -amenaz� Phillip-, y voy a�
Demonios, hab�a estado a punto de decir �azotaros con el l�tigo�, pero los tres sab�an que era incapaz de hacerlo.
��� a hacer algo -dijo, dejando la amenaza en nada.
Sin embargo, y por sorprendente que parezca, funcion� y se quedaron quietos y en silencio un momento. Entonces, Amanda empez� a balancear las piernas, que no le llegaban al suelo, y golpe� un escabel.
Phillip mir� el reloj.
���Uy! -dijo Amanda, baj� del sof� y se acerc� al escabel para ponerlo de pie-. �Oliver! -grit�.
Phillip apart� la vista del minutero del reloj que, inexplicablemente, todav�a no hab�a llegado al ocho. Amanda estaba en el suelo, mirando a su hermano.
��Me ha empujado -dijo Amanda.
��No es verdad.
��S� que lo es.
��No es�
��Oliver -intervino Phillip-. Alguien la ha empujado y estoy bastante seguro de que no he sido yo.
Oliver se mordi� el labio inferior porque no se hab�a dado cuenta de que su culpabilidad ser�a m�s que obvia.
��A lo mejor se ha ca�do sola -dijo.
Phillip lo mir� a los ojos con la esperanza de que la expresi�n seria que sab�a que su cara reflejaba bastara para rechazar la sugerencia.
��Est� bien -admiti� Oliver-. La he empujado. Lo siento.
Phillip parpade�, sorprendido. A lo mejor, eso de la paternidad empezaba a d�rsele bien. No recordaba la �ltima vez que hab�a escuchado una disculpa voluntaria.
��Ahora puedes empujarme t� a m� -le dijo a Amanda.
��No, no, no -dijo Phillip. Mala idea. Muy, muy mala idea.
��Vale -dijo Amanda, muy contenta.
��No, Amanda -dijo Phillip, levant�ndose-. No�
Sin embargo, ya hab�a empujado a su hermano con sus peque�as manos.
Oliver cay� hacia atr�s soltando una carcajada.
���Ahora me toca a m�! -exclam� el ni�o.
���No vas a empujar a tu hermana! -gru�� Phillip, saltando por encima de una otomana.
��Pero �me ha empujado! -grit� Oliver.
��Porque se lo has pedido t�, peque�o diablillo. -Phillip alarg� el brazo para coger a Oliver por la manga antes que se le escapara, pero el peque�o era escurridizo como una anguila.
���Emp�jame! -grit� Amanda-. �Emp�jame!
���No la empujes! -exclam� Phillip. Se le empezaron a acumular en la cabeza im�genes del sal�n patas arriba y con las l�mpara rotas.
Madre m�a, y los Bridgerton aparecer�an en cualquier momento.
Cogi� a Oliver justo cuando el ni�o hab�a cogido a Amanda y los tres rodaron por el suelo, llev�ndose con ellos un par de cojines del sof�. Phillip dio gracias a Dios. Al menos, los cojines no se romp�an.
�Crash.�
���Qu� demonios�?
��Creo que ha sido el reloj -dijo Oliver.
Phillip nunca sabr�a lo que hab�an hecho para tirar el reloj de la repisa de la chimenea.
��Est�is castigados en vuestro cuarto hasta que cumpl�is sesenta y ocho a�os -les dijo, entre dientes.
��Ha sido Oliver -dijo Amanda, de inmediato.
��Me importa un� muy poco qui�n haya sido -gru�� Phillip-. Sab�is que la se�orita Bridgerton llegar� en cualquier�
��Ejem.
Phillip se gir� hacia la puerta lentamente, horrorizado, aunque no sorprendido, y vio a Anthony Bridgerton de pie y, detr�s de �l, a Benedict, Sophie y Eloise.
��Milord -dijo Phillip, con la voz un poco ahogada. Deber�a haber sido un poco m�s educado; el vizconde no ten�a la culpa de que a sus hijos les faltara poco para ser unos aut�nticos monstruos, pero es que en esos momentos no hubiera podido poner buena cara.
���Interrumpimos? -pregunt�, suavemente, Anthony.
��En absoluto -respondi� Phillip-. Como ver�n, s�lo est�bamos� eh� cambiando de sitio los muebles.
��Y lo hacen muy bien, por cierto -dijo Sophie, sonriente.
Phillip le sonri�, agradecido. Parec�a la clase de mujer que siempre dec�a algo para hacer que los dem�s se sintieran m�s c�modos y, en ese mismo momento, Phillip hubiera sido capaz de besarla.
Se levant�, coloc� bien la otomana, que estaba en el suelo, cogi� a los ni�os por los brazos y los puso de pie. Oliver llevaba el nudo de la corbata totalmente deshecho y el clip que Amanda llevaba en el pelo le hab�a ca�do hasta la oreja.
��Les presento a mis hijos -dijo Phillip, con toda la dignidad que pudo-. Oliver y Amanda Crane.
Los ni�os saludaron entre dientes, visiblemente inc�modos por que su padre los exhibiera delante de un grupo de adultos o, quiz�s, y por incre�ble que parezca, estaban avergonzados por su comportamiento.
��Muy bien -dijo Phillip, despu�s de los saludos obligatorios-. Ahora pod�is marcharos.
Los ni�os lo miraron con cara de angustia.
���Qu� pasa?
���Podemos quedarnos? -pregunt� Amanda, con un hilo de voz.
��No -dijo Phillip. Hab�a invitado a los Bridgerton a comer y a ense�arles el invernadero, y si quer�a sacar algo bueno de aquella negociaci�n, necesitaba que los ni�os desaparecieran.
���Por favor? -suplic� Amanda.
Phillip evit� mirar a sus invitados, porque sab�a que estaban siendo testigos de su falta de control sobre sus hijos.
��La ni�era Edwards os est� esperando en el pasillo -les dijo.
��No nos gusta la ni�era Edwards -dijo Oliver. Amanda asinti�.
��Claro que os gusta -dijo Phillip, impaciente-. Es vuestra ni�era desde hace meses.
��Pero no nos gusta.
Phillip mir� a los Bridgerton.
��Disculpen -dijo, con la voz apagada-. Lamento la interrupci�n.
��No se preocupe -dijo Sophie, que le lanz� una mirada maternal, haci�ndose cargo de la situaci�n.
Phillip se llev� a los ni�os a un rinc�n del sal�n, se cruz� de brazos y los mir�.
��Ni�os -dijo, muy serio-. Le he pedido a la se�orita Bridgerton que sea mi esposa.
A los gemelos se les iluminaron los ojos.
��Perfecto -gru��-. Veo que est�is de acuerdo conmigo en que es una excelente idea.
���Y ser�?
��No me interrump�is -los cort� Phillip, demasiado impaciente para responder a sus preguntas-. Quiero que me escuch�is. Todav�a necesito la aprobaci�n de su familia y, por ese motivo, tengo que atenderlos e invitarlos a comer, y no puedo hacerlo si tengo que estar por vosotros. -Al menos, era casi la verdad. Los ni�os no ten�an por qu� saber que Anthony pr�cticamente los hab�a obligado a casarse y que no hac�a falta ninguna aprobaci�n.
Sin embargo, el labio inferior de Amanda, empez� a temblar e incluso Oliver parec�a triste.
���Y ahora qu�? -pregunt� Phillip, ya un poco cansado.
���Te averg�enzas de nosotros? -pregunt� Amanda.
Phillip suspir�, odi�ndose mucho. Dios Santo, �c�mo hab�an llegado hasta eso?
��No me�
���Puedo ayudar en algo?
Phillip mir� a Eloise como si fuera su salvadora. La observ� en silencio c�mo se arrodillaba frente a los ni�os y les dec�a algo aunque, como lo hizo en voz baja, Phillip no pudo escucharla, s�lo percibi� el suave tono de su voz.
Los gemelos protestaron, pero ella los interrumpi�, gesticulando mientras hablaba. Al final, y para sorpresa de Phillip, los ni�os se despidieron y salieron al pasillo. No parec�an especialmente felices, pero se marcharon de todas formas.
��Gracias a Dios que me caso con usted -dijo Phillip, casi en un suspiro.
��Ya puede jurarlo -susurr� Eloise que, cuando pas� por su lado, sonri� para sus adentros mientras volv�a con su familia.
Phillip la sigui� y enseguida se disculp� ante Anthony, Benedict y Sophie por el comportamiento de sus hijos.
��Desde la muerte de su madre, est�n m�s rebeldes que nunca -explic�, intentando disculparlos.
��No hay nada m�s dif�cil para un hijo que la muerte del padre o de la madre -dijo Anthony-. Por favor, no tiene ninguna necesidad de excusar su comportamiento.
Phillip le agradeci� esas palabras con un movimiento de cabeza.
��Acomp��enme -dijo-. Pasemos al comedor.
Sin embargo, mientras guiaba al grupo hacia el comedor, no pod�a olvidar las caras de Oliver y de Amanda. Se hab�an marchado muy tristes.
Desde la muerte de Marina, hab�a visto a los ni�os obstinados, insufribles, incluso en plena pataleta, pero no los hab�a visto tristes.
Y eso le preocupaba.

Despu�s de comer y de dar un paseo por el invernadero, el quinteto se dividi� en dos grupos. Benedict hab�a tra�do un bloc de dibujo, as� que �l y Sophie se quedaron cerca de la casa, charlando animadamente mientras �l dibujaba Romney Hall. Anthony, Eloise y Phillip decidieron ir a dar un paseo por los alrededores, pero Anthony, muy discreto, dej� que Eloise y Phillip se quedaran un poco rezagados y les dio la oportunidad de hablar con un poco m�s de privacidad.
���Qu� les ha dicho a los ni�os? -pregunt� Phillip, enseguida.
��No lo s� -respondi� Eloise, con sinceridad-. S�lo he intentado actuar como mi madre. -Se encogi� de hombros-. Parece que ha funcionado.
Phillip se qued� pensativo.
��Debe ser agradable poder tener unos padres a quien imitar.
Eloise lo mir� con curiosidad.
���Usted no los tuvo?
Phillip neg� con la cabeza.
��No.
Eloise esper� a que dijera algo m�s, incluso le dio tiempo, pero �l no dijo nada. Al final, decidi� insistir y pregunt�:
���Qui�n era, su madre o su padre?
���Qu� quiere decir?
���Cu�l de los dos era tan complicado?
Phillip la mir� durante un buen rato con aquellos ojos oscuros inescrutables mientras juntaba las cejas. Entonces dijo:
��Mi madre muri� de parto.
Eloise asinti�.
��Entiendo.
��Lo dudo -dijo �l, con una voz muy severa-, aunque le agradezco que lo intente.
Siguieron caminando, muy despacio para evitar que Anthony los escuchara, aunque durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Al final, cuando giraron hacia la parte trasera de la casa, Eloise le pregunt� lo que llevaba toda la ma�ana queriendo saber:
���Por qu� me llev� al despacho de Sophie ayer?
Phillip resopl� y tropez�.
��Creo que resulta bastante obvio -dijo, sonroj�ndose.
��Bueno, s� -dijo Eloise y, cuando se dio cuenta de lo que hab�a preguntado, tambi�n se sonroj�-. Pero seguro que no pensaba que fuera a suceder� lo que sucedi�.
��Uno no debe perder nunca la esperanza -susurr� �l.
���No lo dice en serio!
��Por supuesto que s�. Sin embargo -a�adi�, mir�ndola como si no se acabara de creer que estuvieran teniendo esa conversaci�n-, para serle sincero, no, nunca se me pas� por la cabeza que las cosas se me escapar�an de las manos de esa manera. -La mir� de reojo y a�adi�-. Aunque no me arrepiento.
Eloise not� que se le encend�an las mejillas.
��Todav�a no me ha respondido.
���Ah, no?
��No. -Sab�a que estaba insistiendo hasta un punto indecoroso pero, dadas las circunstancias, le pareci� importante hacerlo-. �Por qu� me llev� all�?
Se la qued� mirando durante diez segundos, como si quisiera asegurarse de que no le estaba tomando el pelo, despu�s mir� a Anthony, vio que estaba lo suficientemente lejos para no o�rlos, y dijo:
��Bueno, si quiere saberlo, s�, la llev� all� para besarla. No dejaba de parlotear del matrimonio y de hacerme preguntas rid�culas. -Apoy� las manos en las caderas y se encogi� de hombros-. Me pareci� una buena manera para demostrarle, de una vez por todas, que nos adaptar�amos bien.
Eloise ignor� lo de �parlotear�.
��Pero la pasi�n no es suficiente para sostener un matrimonio -insisti� ella.
��Pero es un buen comienzo -respondi� �l-. �Podemos cambiar de tema?
��No. Lo que intento decir�
Phillip se ri� y puso los ojos en blanco.
��Siempre intenta decir algo.
��Es lo que me hace tan encantadora -dijo ella, de mala manera.
Phillip la mir� con un gesto de paciencia exagerada.
��Eloise. Nos adaptamos bien y disfrutaremos de un matrimonio perfectamente placentero y agradable. Ya no s� qu� m�s decir o hacer para demostr�rselo.
��Pero no me quiere -dijo, con suavidad.
Aquello fue la gota que colm� el vaso, as� que Phillip se detuvo y la mir� fijamente un buen rato.
���Por qu� tiene que decir esas cosas? -le pregunt�.
Ella se encogi� de hombros, impotente.
��Porque es importante.
Phillip volvi� a mirarla sin decir nada.
���Nunca se le ha ocurrido que no tiene por qu� expresar en voz alta todos y cada uno de los pensamientos que le vengan a la cabeza?
��S� -dijo ella, acumulando cientos de arrepentimientos en esas dos letras-. Continuamente. -Apart� la mirada porque le incomodaba mucho la sensaci�n extra�a y de vac�o que ten�a en la garganta-. Pero parece que no puedo evitarlo.
Phillip mene� la cabeza, perplejo, cosa que no sorprendi� a Eloise. La mitad del tiempo ella misma se quedaba perpleja con sus propios comentarios. �Por qu� hab�a insistido en el tema? �Por qu� no pod�a ser sutil, discreta? Una vez, su madre le dijo que cazar�a m�s moscas con miel que con un mazo, pero Eloise jam�s aprendi� a cerrar la boca.
Pr�cticamente le hab�a preguntado si la quer�a, y su silencio fue tan tajante como lo habr�a sido un �no�. Se le encogi� el coraz�n. No se le hab�a ocurrido que la contradir�a, pero la decepci�n que sinti� le demostr� que una peque�a parte de ella esperaba que cayera a sus pies y le confesara que la quer�a, que la adoraba y que estaba seguro que, sin ella, morir�a.
Aunque sab�a que era una tonter�a, y no sab�a por qu� hab�a pensado en eso, porque ella tampoco lo quer�a.
Pero podr�a. Ten�a la sensaci�n de que, con el tiempo, podr�a llegar a querer a ese hombre. Y a lo mejor quer�a que �l dijera lo mismo.
���Quer�a a Marina? -pregunt�, pronunciando aquellas palabras antes de pens�rselo dos veces. Hizo una mueca. Ya estaba, otra vez haciendo preguntas demasiado personales.
Fue un milagro que Phillip no levantara los brazos hacia el cielo y saliera gritando en direcci�n contraria.
Durante un buen rato, se qued� callado. Se quedaron ah�, mir�ndose e intentando ignorar a Anthony, que estaba muy interesando observando un �rbol a unos cuarenta metros. Al final, en voz baja, Phillip le dijo:
��No.
Eloise no sinti� euforia ni pena. De hecho, no sinti� nada, y aquello le sorprendi�. Sin embargo, suspir� con fuerza, soltando de golpe el aire que no se hab�a dado cuenta que estaba conteniendo. Y se alegr� de saberlo.
Odiaba no saber las cosas. En cualquier circunstancia.
As� que no deber�a haberla sorprendido cuando, de su boca, sali� la siguiente pregunta:
���Por qu� se cas� con ella?
Los ojos de Phillip se volvieron inexpresivos y, al final, se encogi� de hombros y dijo:
��No lo s�. Supongo que era lo que ten�a que hacer.
Eloise asinti�. Todo ten�a sentido. Era l�gico que sir Phillip actuara de aquella manera. Siempre hac�a lo que ten�a que hacer, lo m�s honorable, siempre se disculpaba por sus infracciones, siempre cargaba con los problemas ajenos�
Siempre honraba las promesas de su hermano.
Y, entonces, le hizo otra pregunta.
���Y sent�a�? -susurr�, casi desesperada-. �Y sent�a pasi�n por ella? -Sab�a que no deber�a hab�rselo preguntado pero, despu�s de aquella tarde, ten�a que saberlo. La respuesta no importaba o, al menos, eso es lo que ella se dijo.
Pero ten�a que saberlo.
��No. -Phillip se gir�, empez� a caminar a grandes zancadas, obligando a Eloise a ponerse en marcha tras �l. Sin embargo, justo cuando ya casi lo hab�a alcanzado, Phillip se detuvo en seco y Eloise tuvo que agarrarse a su brazo para no caer.
��Yo tambi�n quiero preguntarle algo -dijo �l, de repente.
��Claro -susurr� ella, sorprendida por el cambio de actitud. Pero era justo. Ella casi lo hab�a sometido a un interrogatorio.
���Por qu� se march� de Londres? -le pregunt�.
Eloise parpade�, sorprendida. No se esperaba una pregunta con una respuesta tan f�cil.
��Para conocerlo, por supuesto.
��Tonter�as.
Eloise abri� la boca ante el tono desde�oso que hab�a empleado.
��Eso es por qu� vino -dijo �l-, no por qu� se fue.
A Eloise nunca se le hab�a ocurrido que hubiera una diferencia, pero la hab�a. �l no ten�a nada que ver con el motivo de su fuga de Londres. �l s�lo hab�a supuesto un destino, una excusa para marcharse sin tener la sensaci�n de marcharse.
Le hab�a dado un objetivo, que era mucho m�s f�cil de justificar que el motivo real de la fuga.
���Ten�a un amante? -le pregunt� Phillip, en voz baja.
���No! -exclam� ella, lo suficientemente alto como para que Anthony se girara, oblig�ndola a sonre�r y saludarle, d�ndole a entender que no hab�a pasado nada-. Nada, s�lo una abeja -dijo.
Anthony abri� los ojos y empez� a caminar hacia ellos.
���Ya se ha ido! -grit� Eloise, para detenerlo-. �No ha pasado nada! -Se gir� hacia Phillip y dijo-: Las abejas le dan mucho miedo. -Sonri�-. Se me olvid�. Deber�a haber dicho que era un rat�n.
Phillip mir� a Anthony con curiosidad. A Eloise no le sorprendi�; era dif�cil imaginar que un hombre hecho y derecho como Anthony pudiera tenerle miedo a las abejas pero, teniendo en cuenta que su padre hab�a muerto por la picadura de una, era comprensible.
��No me ha respondido.
Maldici�n. Pensaba que se habr�a olvidado.
���C�mo ha podido preguntarme eso? -dijo.
Phillip se encogi� de hombros.
���C�mo pod�a no hacerlo? Se march� de casa sin ni siquiera molestarse en decirle a su familia ad�nde iba�
��Dej� una nota -interrumpi� ella.
��S�, claro, la nota.
Eloise abri� la boca.
���No me cree?
�l asinti�.
��S�, s� que la creo. Es demasiado organizada y oficiosa para marcharse sin antes asegurarse que ha atado todos los cabos.
��No es culpa m�a que se traspapelara entre las invitaciones de mi madre -susurr�.
��Pero no est�bamos hablando de la nota -dijo Phillip, cruz�ndose de brazos.
�Cruz�ndose de brazos? Eloise apret� los dientes. La hizo sentirse como una ni�a peque�a, y no pod�a hacer o decir nada porque ten�a la sensaci�n de que cualquier cosa que Phillip fuera a decirle respecto a su reciente comportamiento ser�a verdad.
Por mucho que le doliera reconocerlo.
��Lo importante -continu� �l-, es que se march� de Londres como una criminal, en mitad de la noche. S�lo se me ocurre que lo hizo porque quiz� sucediera algo que hubiera� eh� mancillado su reputaci�n. -Ante la expresi�n malhumorada de ella, a�adi�-: No me parece una conclusi�n tan descabellada.
Y ten�a raz�n, por supuesto. No sobre su reputaci�n, que segu�a pura y limpia como la nieve. Aunque era extra�o y, de hecho, a ella le sorprend�a mucho que no se lo hubiera preguntado antes.
��Si ten�a un amante -dijo �l, lentamente-, mis intenciones con usted ser�n las mismas.
��No es nada de eso -dijo Eloise, enseguida, b�sicamente para que dejara de hablar de ese tema-. Es que� -Se le apag� la voz y suspir�-. Es que�
Y entonces, se lo explic� todo. Le explic� lo de las propuestas de matrimonio que le hab�an hecho, que Penelope no hab�a recibido ni una y c�mo sol�an hacer planes para envejecer juntas, como dos solteronas. Y luego le explic� lo culpable que se hab�a sentido cuando Penelope y Colin se casaron y ella no pod�a dejar de pensar en lo sola que estaba.
Le explic� todo eso y m�s. Le explic� qu� le pasaba por la cabeza y por el coraz�n, y le dijo cosas que jam�s le hab�a dicho a nadie. Y, de repente, se le ocurri� que, para ser una mujer que apenas pod�a estar con la boca cerrada, ten�a muchas cosas que jam�s hab�a compartido con nadie.
Y, al final, cuando termin� -en realidad, no se dio cuenta que hab�a terminado, s�lo se qued� sin energ�a y call�-, Phillip alarg� el brazo y la tom� de la mano.
��No pasa nada -dijo.
Y Eloise supo que era verdad. Era verdad.



Cap�tulo 14

�� estoy de acuerdo en que el rostro del se�or Wilson tiene ciertas semejanzas con el de un anfibio, pero me gustar�a que aprendieras a ser un poco m�s cauta con tus palabras. Aunque jam�s lo considerar�a un candidato aceptable para el matrimonio, no es un sapo, y que mi hermana peque�a lo llame as�, en su presencia, me deja en mal lugar.�

Eloise Bridgerton a su hermana Hyacinth,
despu�s de rechazar su cuarta propuesta de matrimonio.

Cuatro d�as despu�s, estaban casados. Phillip no ten�a ni idea de c�mo Anthony Bridgerton lo hab�a conseguido, pero hab�a obtenido una licencia especial que les permiti� casarse sin amonestaciones y en lunes que, seg�n Eloise, no era peor que un martes o un mi�rcoles, aunque no era un s�bado, que era lo adecuado.
Hab�a acudido toda la familia de Eloise, excepto su hermana viuda que viv�a en Escocia y que no habr�a podido llegar a tiempo. Normalmente, la ceremonia se habr�a celebrado en Kent, en la residencia de verano de los Bridgerton o, al menos, en Londres, en la iglesia de St. George en Hanover Square, donde acud�an cada domingo, pero era imposible celebrar una boda en esos lugares en tan pocos d�as y, adem�s, tampoco era una boda como las dem�s. Benedict y Sophie ofrecieron su casa para la recepci�n, pero Eloise pens� que los ni�os estar�an m�s c�modos en Romney Hall, as� que celebraron la ceremonia en la iglesia parroquial del final del camino y, despu�s, hicieron una peque�a e �ntima recepci�n junto al invernadero de Phillip.
M�s tarde, justo cuando el sol empezaba a ponerse, Eloise subi� a la que a partir de ahora ser�a su nueva habitaci�n con su madre, que intentaba mantenerse ocupada haciendo ver que ordenaba el ajuar que tan r�pidamente le hab�an tra�do a Eloise. Por supuesto, la doncella de Eloise, que hab�a venido de Londres con la familia Bridgerton, se hab�a encargado de todo por la ma�ana, pero Eloise no le hizo ning�n comentario. Al parecer, Violet Bridgerton necesitaba estar haciendo algo mientras hablaba.
Y Eloise, de entre todas las personas del mundo, la entend�a perfectamente.
��Deber�a quejarme por no poder disfrutar de mi debido momento de gloria como madre de la novia -le dijo Violet a su hija, mientras doblaba el velo de encaje y lo dejaba encima de la c�moda- pero, en realidad, estoy muy feliz por verte vestida de novia.
Eloise le sonri�.
��Seguro que casi hab�as perdido la esperanza, �verdad?
��Un poco. -Sin embargo, lade� la cabeza y a�adi�-: Bueno, en realidad no. Siempre pens� que, al final, acabar�as sorprendi�ndonos. Lo haces muy a menudo.
Eloise pens� en los a�os que hab�an pasado desde su primera temporada como debutante y en todas las proposiciones que hab�a rechazado. Pens� en todas las bodas a las que hab�an acudido, con Violet viendo c�mo otra de sus amigas casaba a sus hijas con otro caballero fabuloso.
Otro caballero que, por supuesto, no se casar�a con Eloise, la famosa hija soltera de Lady Bridgerton.
��Si te he decepcionado, lo siento -susurr� Eloise.
Violet la mir� con sensatez.
��Mis hijos nunca me decepcionan -le dijo, con suavidad-. S�lo� me dejan maravillada. Creo que me gusta m�s as�.
Eloise se inclin� hacia delante para abrazar a su madre. Y, al hacerlo se sinti� muy extra�a y no supo por qu�, ya que en su familia jam�s se hab�an reprimido tales muestras de cari�o en la privacidad del hogar. Quiz�s era porque estaba peligrosamente cerca de echarse a llorar; quiz�s era porque sab�a que su madre tambi�n lo estaba. Pero se volvi� a sentir como una ni�a desgarbada, con los codos pelados y con la boca abierta cuando deber�a estar cerrada.
Y necesitaba a su madre.
��Bueno, no pasa nada -dijo Violet, con esa voz que usaba cuando sus hijos eran peque�os y se hab�an hecho da�o en una rodilla o se hab�an dado un golpe-. Ya est� -dijo, sonroj�ndose ligeramente-. Ya est�.
���Mam�? -susurr� Eloise. Estaba muy rara, como si hubiera comido pescado en mal estado.
��Esto me mata -dijo Violet, entre dientes.
���Mam�? -Seguro que no lo hab�a escuchado bien.
Violet respir� hondo.
��Tenemos que hablar. -Se ech� hacia atr�s, mir� a su hija a los ojos, y dijo-: �Tenemos que hablar?
Eloise no sab�a si su madre le estaba preguntando si conoc�a los detalles del encuentro �ntimo entre un hombre y una mujer o si los hab�a experimentado� �ntimamente.
��Eh� No he� bueno� Si te refieres a� Bueno, que todav�a soy�
��Excelente -dijo Violet, mucho m�s tranquila-. Pero �sabes� bueno� sabes lo que pasa�?
��S� -contest� Eloise r�pidamente para ahorrarles a las dos un mal rato-. Creo que no necesito que me expliques nada.
��Excelente -repiti� Violet, todav�a m�s tranquila-. Debo reconocer que esta parte de la maternidad es la que menos me gusta. Ni siquiera recuerdo qu� le dije a Daphne, s�lo s� que me pas� todo el rato sonroj�ndome y tartamudeando y, sinceramente, no s� si despu�s de nuestra conversaci�n acab� mejor informada de lo que estaba antes de tenerla. -Con cara de decepci�n, a�adi�-: Seguramente, no.
��Bueno, parece que se ha adaptado perfectamente a la vida de casada -dijo Eloise.
��S�, es verdad -dijo Violet, muy contenta-. Cuatro hijos y un marido que se desvive por ella. No se puede desear m�s.
���Qu� le dijiste a Francesca? -pregunt� Eloise.
���C�mo?
��A Francesca -repiti� Eloise, refiri�ndose a su hermana peque�a, que se hab�a casado hac�a seis a�os y que, tr�gicamente, hab�a enviudado a los dos a�os de casada-. �Qu� le dijiste cuando se cas�? Me has hablado de Daphne, pero no de Francesca.
Violet se puso un poco triste, como siempre que pensaba en su tercera hija, que se hab�a quedado viuda tan joven.
��Ya conoces a Francesca. Supongo que ella me hubiera podido decir un par de cosas.
Eloise contuvo la respiraci�n.
��No me refiero a eso, claro -a�adi� Violet enseguida-. Francesca era tan inocente como� bueno, tan inocente como t�, supongo.
Eloise not� que se sonrojaba y dio gracias a Dios por el d�a nublado, que hac�a que la habitaci�n estuviera pr�cticamente a oscuras. Por eso y por el hecho de que su madre estuviera ocupada mirando un dobladillo descosido del vestido. T�cnicamente, era virgen y, si la hubiera tenido que inspeccionar un m�dico, habr�a superado la prueba, pero ya no se sent�a tan inocente.
��Pero ya conoces a Francesca -continu� Violet, encogi�ndose de hombros y apartando la vista del vestido cuando vio que no hab�a nada que hacer-. Siempre ha sido muy astuta y despierta. Supongo que soborn� a alguna de las doncellas para que se lo explicara ya hac�a tiempo.
Eloise asinti�. No quer�a decirle a su madre que Francesca y ella se hab�an gastado los ahorros para sobornar a una doncella. Pero hab�a valido la pena. La explicaci�n de Annie Mavel hab�a sido muy detallada y, como Francesca le hab�a dicho m�s tarde, absolutamente correcta.
Violet sonri�, se levant� y acarici� la mejilla de su hija, justo al lado del ojo. Todav�a no estaba curado del todo, pero del morado hab�a pasado al azul verdoso y, despu�s, a un desagradable tono amarillento, aunque era mucho m�s discreto que antes.
���Est�s segura de que ser�s feliz? -le pregunt�.
Eloise sonri�, resignada.
��Ya es un poco tarde para hacerme esa pregunta, �no te parece?
��Puede que sea tarde para echarte atr�s, pero nunca es tarde para hacerte esa pregunta.
��Creo que ser� feliz -dijo Eloise y, para sus adentros, a�adi�: �Eso espero�.
��Parece un buen hombre.
��Es un buen hombre.
��Y honorable.
��Lo es.
Violet asinti�.
��Creo que ser�s feliz. Puede que tardes un poco en darte cuenta, y quiz� tengas dudas al principio, pero lo ser�s. Pero recuerda� -Se detuvo y se mordi� el labio inferior.
���Qu�, mam�?
��Recuerda -dijo, lentamente, como si estuviera escogiendo las palabras con mucho cuidado-, que requiere su tiempo. Eso es todo.
Eloise quer�a gritar: ��Qu� requiere su tiempo?�.
Sin embargo, su madre ya se hab�a levantado y se estaba arreglando el vestido.
��Supongo que tendr� que ir a echar a la familia, o no se marchar�n en toda la noche. -Mientras se daba la vuelta, Violet juguete� con un lazo del vestido y se acerc� la otra mano a la cara, y Eloise intent� no darse cuenta de que se estaba secando una l�grima.
��Eres muy impaciente -dijo Violet, mirando la puerta-. Siempre lo has sido.
��Ya lo s� -dijo Eloise, que no sab�a si su madre le estaba ri�endo y, si as� era, por qu� hab�a escogido ese momento para hacerlo.
��Es algo que siempre me ha gustado de ti -dijo Violet-. Siempre me ha gustado todo de ti, claro pero, por alguna raz�n, tu impaciencia siempre me ha parecido encantadora. Y no es porque siempre quisieras m�s, sino porque siempre lo quer�as todo.
Eloise no estaba tan convencida que fuera algo bueno.
��Lo quer�as todo para todos, y quer�as saberlo y aprenderlo todo y�
Por un segundo, Eloise pens� que su madre hab�a terminado pero entonces, Violet se gir� y continu�:
��Nunca te has conformado con la segunda opci�n, y eso es muy bueno, Eloise. Me alegro de que rechazaras todas esas propuestas de matrimonio en Londres. Ninguno de esos hombres te hubiera hecho feliz. No hubieras sido desgraciada, pero tampoco feliz.
Eloise abri� los ojos, sorprendida.
��Pero no dejes que la impaciencia te defina -le dijo Violet, con dulzura-. Porque eres mucho m�s que eso. Eres mucho m�s que eso y a veces tengo la sensaci�n de que lo olvidas. -Sonri�; la sonrisa afable de una madre que se despide de su hija-. Dale tiempo, Eloise. S� paciente. No presiones demasiado.
Eloise abri� la boca pero no pudo articular palabra.
��Ten paciencia -dijo Violet-. Y no presiones.
��No� -Quer�a decir �No lo har�, pero no pudo continuar porque lo �nico que pod�a hacer era mirar a su madre y, en ese mismo instante se dio cuenta de lo que significaba estar casada. Hab�a pensado tanto en Phillip que no se hab�a parado a pensar en su familia.
Ya no volver�a a casa. Siempre los tendr�a, por supuesto, pero ya no vivir�a con ellos.
Y hasta entonces no se hab�a dado cuenta de las muchas ocasiones que se hab�a sentado con su madre simplemente a hablar. O lo preciosos que eran esos momentos. Violet siempre parec�a saber lo que sus hijos necesitaban, y eso ten�a mucho m�rito, teniendo en cuenta que eran ocho hermanos, y muy distintos entre s�, cada uno con sus esperanzas y sus sue�os.
Incluso la carta de Violet, la que le hab�a enviado a Anthony para que se la diera cuando llegara a Romney Hall, hab�a sido exactamente lo que Eloise necesitaba leer en ese momento. Le podr�a haber re�ido, la podr�a haber acusado de muchas cosas, y habr�a estado en todo su derecho de hacerlo, incluso m�s.
Sin embargo, le hab�a escrito: �Espero que est�s bien. Recuerda, por favor, que eres mi hija y que siempre lo ser�s. Te quiero�.
Eloise, al leerla, se hab�a puesto a gritar. Gracias a Dios, se hab�a olvidado de leerla hasta por la noche, cuando pudo hacerlo tranquilamente en la intimidad de la habitaci�n en casa de Benedict.
Violet Bridgerton nunca hab�a querido nada, pero su mejor baza eran su sabidur�a y su amor y, mientras la ve�a alejarse hacia la puerta, Eloise descubri� que era m�s que su madre, era todo lo que ella aspiraba a ser.
Y no pudo creerse que hubiera tardado tanto en darse cuenta.
��Supongo que sir Phillip y t� querr�is un poco de intimidad -dijo Violet, con la mano en la puerta.
Eloise asinti�, aunque su madre no pudo verlo.
��Os echar� de menos a todos.
��Claro que lo har�s -dijo Violet, en un tono un poco m�s brusco, que era la �nica manera que ten�a para recuperar la compostura-. Y nosotros a ti. Pero no est�s tan lejos. Y vivir�s muy cerca de Benedict y de Sophie. Y de Posy. Y supongo que ahora que tengo dos nietos m�s a quien malcriar vendr� de visita m�s a menudo.
Eloise se sec� las l�grimas. Su familia hab�a aceptado a los hijos de Phillip inmediatamente y sin ninguna condici�n. No esperaba menos, por supuesto, pero le hab�a hecho m�s ilusi�n de lo que imaginaba. Los gemelos ya hab�an hecho buenas migas con sus nuevos primos y Violet hab�a insistido en que la llamaran abuela. Ellos hab�an aceptado enseguida, sobre todo despu�s de que sacara una bolsa de caramelos que, seg�n ella, no sab�a c�mo hab�a ido a parar a su maleta en Londres.
Eloise ya se hab�a despedido de su familia as� que, cuando su madre se march�, sinti� que ya era lady Crane. La se�orita Bridgerton habr�a regresado a Londres con su familia pero lady Crane, esposa de un terrateniente de Gloucestershire y bar�n, se quedaba en Romney Hall. Se sent�a extra�a y distinta y se enfad� consigo misma por eso. Cualquiera dir�a que, a los veintiocho a�os, el matrimonio no supondr�a un cambio tan grande. Despu�s de todo, ya no era una ni�a joven e inocente.
A�n as�, ten�a todo el derecho del mundo a sentir que su vida hab�a cambiado para siempre. Estaba casada y era la se�ora de la casa. Y, adem�s, de la noche a la ma�ana, hab�a pasado a ser madre de dos ni�os. Ninguno de sus hermanos hab�a tenido que hacer frente a la responsabilidad de la paternidad tan deprisa.
Sin embargo, estaba dispuesta a asumir su nuevo papel. Ten�a que estarlo. Irgui� la espalda y, mientras se cepillaba el pelo, se mir� decidida en el espejo. Era una Bridgerton, aunque ya no fuera su apellido legal, y era capaz de todo. Y como no era una mujer que se conformaba con una vida infeliz, sencillamente har�a lo posible para que la suya no lo fuera.
Llamaron a la puerta y, cuando Eloise se gir�, vio que Phillip hab�a entrado. Cerr� la puerta, aunque se qued� donde estaba, seguramente para ofrecerle un poco m�s de tiempo para prepararse.
���No prefieres que lo haga tu doncella? -pregunt� �l, refiri�ndose al cepillado de pelo.
��Le dije que se tomara la noche libre -dijo Eloise y se encogi� de hombros-. Me parec�a raro tenerla aqu�, casi como una intrusi�n.
Phillip se aclar� la garganta y se toc� la corbata, un movimiento al que Eloise se hab�a acostumbrado. Normalmente, no llevaba ropa formal cuando estaba en casa y, cuando lo hac�a, siempre estaba toc�ndose el cuello de la camisa o las mangas, seguramente deseando poder volver a ponerse la ropa de trabajo.
Era extra�o tener un marido con una vocaci�n de verdad. Eloise nunca se imagin� que se casar�a con un hombre as�. No es que Phillip tuviera un negocio, pero el trabajo en el invernadero era mucho m�s de lo que hac�an los chicos de su edad que viv�an en Londres.
Y le gustaba. Le gustaba que tuviera una profesi�n, le gustaba que cultivara su mente y que dedicara su intelecto a otra cosa que no fueran los caballos y los juegos.
Le gustaba.
Y aquello era un descanso. Si no le gustara, habr�a sido una l�stima.
���Necesitas un poco m�s de tiempo? -le pregunt� �l.
Eloise neg� con la cabeza. Estaba preparada.
Phillip solt� el aire que hab�a estado conteniendo y a Eloise le pareci� escuchar que dec�a �Gracias a Dios�. Despu�s, estaba en sus brazos, Phillip la estaba besando y Eloise no pudo recordar en lo que estaba pensando.

Phillip supuso que deb�a dedicar un poco m�s de energ�a mental a su boda pero es que, en realidad, no pod�a concentrarse en los acontecimientos del d�a cuando los de la noche estaban cada vez m�s cerca. Cada vez que miraba a Eloise, cada vez que ol�a su perfume, que parec�a estar por todas partes, resaltando por encima del de las dem�s mujeres Bridgerton, sent�a c�mo se le tensaba el cuerpo entero y temblaba recordando lo que hab�a sentido al tenerla en sus brazos.
�Pronto -se dijo, oblig�ndose a relajar los m�sculos y dando gracias a Dios por poder lograrlo-. Pronto.�
Y ese pronto se convirti� en ahora, y estaban solos, y no pod�a creerse lo preciosa que estaba con el pelo suelto, cay�ndole como una delicada cascada casta�a por la espalda. Nunca lo hab�a visto as� y jam�s hab�a imaginado que lo tuviera tan largo porque siempre lo llevaba recogido en un mo�o bajo.
��Siempre me he preguntado por qu� las mujeres se recogen el pelo -susurr�, despu�s del s�ptimo beso.
��Porque es lo que se espera de nosotras -dijo Eloise, bastante sorprendida por el comentario.
��No es por eso -dijo �l. Le acarici� el pelo, cogi� un mech�n con los dedos, se lo acerc� a la cara y lo oli�-. Es para proteger a los hombres.
Eloise lo mir�, sorprendida y confusa.
��Querr�s decir para protegernos de los hombres.
Phillip neg� con la cabeza, lentamente.
��Si alg�n hombre te viera as�, tendr�a que matarlo.
��Phillip. -Deb�a sonar a reprimenda, y Phillip lo sab�a, pero Eloise se hab�a sonrojado y parec�a muy complacida por el comentario.
��Nadie que te viera as� podr�a resistirse a ti -le dijo, acariciando un sedoso mech�n de pelo-. Estoy seguro.
��Muchos hombres me han encontrado totalmente resistible -dijo ella, mir�ndolo con una sonrisa-. Muchos, de verdad.
��Pues est�n ciegos -dijo �l-. Adem�s, demuestra que tengo raz�n. Esto -sostuvo el mech�n de pelo entre sus caras, se lo acerc� a los labios y lo sabore�-, lleva muchos a�os recogido en un mo�o.
��Desde que ten�a diecis�is a�os -dijo ella.
Phillip la atrajo hacia �l, despacio aunque con fuerza.
��Me alegro. Nunca hubieras sido m�a si te lo hubieras dejado suelto. Alguien se habr�a quedado contigo antes.
��S�lo es pelo -susurr� ella, con voz temblorosa.
��Tienes raz�n -asinti� �l-. Seguro que s� porque dudo que en cualquier otra persona me pareciera tan terriblemente seductor. Debes de ser t� -le susurr�, solt�ndole el pelo-. S�lo t�.
Le tom� la cara entre las manos y se la lade� un poco para poder besarla mejor. Sab�a c�mo sab�an sus labios, ya la hab�a besado; de hecho, lo hab�a hecho hac�a pocos minutos. Sin embargo, a pesar de eso, le sorprendi� por su dulzura, por la calidez de su respiraci�n y por c�mo, con un simple beso, era capaz de excitarlo tanto.
Aunque nunca ser�a s�lo un simple beso. Con ella, no.
Phillip localiz� los cierres del vestido con los dedos, una hilera de botones forrados de tela que le recorr�an toda la columna vertebral.
��Date la vuelta -dijo. No ten�a tanta experiencia como para desabotonarlos sin mirar.
Adem�s, le gustaba, le encantaba el hecho de desabotonarle el vestido lentamente, revelando cada vez una porci�n m�s de piel.
Era suya, pens�, desliz�ndole un dedo por la espalda, antes de desabotonar el antepen�ltimo bot�n. Suya para la eternidad. Era dif�cil imaginar c�mo hab�a podido tener tanta suerte, pero decidi� no cuestion�rsela, s�lo disfrutarla.
Otro bot�n. �ste revel� un trozo de piel de la parte baja de la espalda.
La toc� y ella se estremeci�.
Phillip se dispuso a desabotonar el �ltimo bot�n. No era necesario, porque el vestido ya estaba suficientemente abierto para poder quit�rselo por los hombros pero necesitaba hacerlo bien, necesitaba desnudarla en condiciones, necesitaba saborear el momento.
Adem�s, el �ltimo bot�n revel� el inicio de las nalgas.
Quer�a besarla. Quer�a besarla justo ah�. Justo encima de las nalgas mientras ella estaba de espaldas, estremeci�ndose no de fr�o, sino de excitaci�n.
Se acerc� a ella, la bes� en la nuca mientras la sujetaba con ambas manos por los hombros. Hab�a algunas cosas que la inocente Eloise no pod�a entender.
Pero ahora era suya. Era su mujer. Y estaba pose�da por el fuego, la pasi�n y la energ�a. Tuvo que recordarse que no era Marina, delicada e incapaz de expresar cualquier otra emoci�n que no fuera pena.
No era Marina. Le parec�a necesario record�rselo, y no s�lo ahora sino constantemente, todo el d�a, cada vez que la miraba. No era Marina y �l no necesitaba ir con extremo cuidado con ella, no ten�a que estar temeroso de sus propias palabras, de sus propias expresiones faciales, de cualquier cosa que pudiera provocar que ella se encerrara en s� misma, en su propia desesperaci�n.
Era Eloise. Eloise. La fuerte y magn�fica Eloise.
Incapaz de detenerse, se arrodill� y, mientras la agarraba con fuerza por las caderas, ella solt� un peque�o grito de sorpresa e intent� girarse.
Y Phillip la bes�. Justo all�, en la base de la columna, en aquel punto que tanto lo hab�a tentado, la bes�. Y entonces, no sab�a muy bien por qu�, ya que su experiencia con las mujeres era bastante limitada, aunque obviamente lo compensaba con la imaginaci�n, la recorri� con la lengua, desde el cuello hasta el inicio de las nalgas, disfrutando del sabor salado de su piel, deteni�ndose aunque sin separarse cuando Eloise gimi� y apoy� las manos en la pared porque las piernas apenas la sosten�an.
��Phillip -suspir�.
�l se levant� y le dio la vuelta, acerc�ndose a ella hasta que sus narices estuvieron a pocos mil�metros.
��Era all� -dijo �l, impotente, como si esas dos palabras lo explicaran todo. Y, en realidad, era la verdad; era la �nica explicaci�n. Era all�, esa parcela de piel rosada que estaba esperando un beso.
Ella estaba all�, y Phillip ten�a que poseerla.
La volvi� a besar en la boca mientras le deslizaba el vestido hacia el suelo. Se hab�a casado vestida de azul, una versi�n m�s p�lida del color que hac�a que sus ojos parecieran m�s profundos e intensos que nunca, como un cielo encapotado justo antes de la tormenta.
Era un vestido celestial; hab�a o�do que su hermana Daphne lo hab�a dicho por la ma�ana. Sin embargo, todav�a era m�s celestial quit�rselo.
No llevaba camisola y sab�a que estaba completamente desnuda para �l porque la oy� contener el aliento cuando sus pechos rozaron el suave lino de su camisa. Sin embargo, en lugar de mirarla, le recorri� los laterales de los pechos con las manos, acarici�ndola con los nudillos. Y entonces, sin dejar de besarla, gir� las palmas y sostuvo el maravilloso peso de los pechos en las manos.
��Phillip -gimi� ella, pronunciando la palabra dentro de su boca como una bendici�n.
�l movi� las manos hasta que le cubri� los pechos por completo, rozando los pezones con los dedos. Y mientras los apretaba, con delicadeza, apenas pod�a creerse que aquello estuviera pasando.
Y entonces ya no pudo esperar m�s. Ten�a que verla, ten�a que ver cada cent�metro de su cuerpo y mirarla a la cara mientras lo hac�a. Se separ� de ella, interrumpiendo el beso con la promesa susurrada de que volver�a.
Cuando baj� la cabeza para mirarla, contuvo la respiraci�n. Todav�a no hab�a anochecido y los �ltimos rayos de sol se filtraban por las cortinas, ba�ando la piel de Eloise con un color rojo dorado. Los pechos eran m�s grandes de lo que se hab�a imaginado, redondos y turgentes, y aquello era todo lo que pudo hacer para no llev�rsela a la cama en ese mismo instante. S�lo pod�a regocijarse para siempre en esos pechos, quererlos y adorarlos hasta que�
Por Dios, �a qui�n estaba intentando enga�ar? Hasta que su propia necesidad fue demasiado intensa y reclam� poseerla, penetrarla, devorarla.
Con dedos temblorosos, empez� a desabrocharse la camisa, mir�ndola como lo observaba quitarse la camisa y entonces se olvid�, se gir� y�
Ella grit�.
Phillip se qued� inm�vil.
���Qu� te pas�? -pregunt� ella, en un susurro.
Phillip no supo por qu� se hab�a sorprendido tanto porque sab�a que tendr�a que explic�rselo. Era su mujer e iba a verlo desnudo cada d�a durante el resto de su vida y, si alguien ten�a que saber la aut�ntica naturaleza de sus cicatrices, era ella.
�l pod�a ignorarlas, porque como estaban en la espalda no se las ve�a, pero Eloise no tendr�a esa suerte.
��Me pegaron -dijo, sin girarse. Seguramente, deber�a haberlo hecho y ahorrarle a Eloise la visi�n, pero tendr�a que empezar a acostumbrarse.
���Qui�n te hizo esto? -pregunt� ella, en voz baja y furiosa, y esa rabia lleg� al coraz�n de Phillip.
��Mi padre. -Recordaba perfectamente el d�a. Ten�a doce a�os, hab�a vuelto de la escuela y su padre le hab�a obligado a acompa�arlo de caza. Phillip era un buen jinete, pero no lo bastante para el salto que su padre acababa de dar. A pesar de todo, lo intent�, sabiendo que si no lo hac�a lo tachar�a de cobarde.
Obviamente, se cay� del caballo. De hecho, el caballo lo tir�. Milagrosamente, no se hizo da�o, pero su padre enfureci�. La visi�n de la hombr�a brit�nica de Thomas Crane era bastante estrecha y, por supuesto, no inclu�a ca�das de caballo. Sus hijos ten�an que ser perfectos jinetes, tiradores, campeones de esgrima y boxeadores, y ser siempre los mejores.
Y que Dios se apiadara de ellos si no lo eran.
George hab�a hecho el salto, claro. George siempre era mejor que �l. Y tambi�n era dos a�os mayor, dos a�os m�s grande, dos a�os m�s fuerte. Hab�a intentado interceder para evitar el castigo pero, entonces, Thomas tambi�n la hab�a emprendido con �l, por meterse donde no lo llamaban. Phillip ten�a que aprender a ser un hombre y Thomas no tolerar�a que nadie interfiriera, ni siquiera George.
Phillip no sab�a en qu� hab�a sido distinto el castigo de ese d�a; normalmente, su padre usaba un cintur�n que, encima de la camisa, no dejaba se�ales. Pero aquel d�a estaban cerca de los establos y la fusta del caballo le quedaba m�s a mano, y su padre lo golpe� con rabia, incluso m�s de lo habitual.
Cuando la fusta rompi� la camisa de Phillip, Thomas no se detuvo.
Fue la �nica vez que las palizas de su padre le dejaron se�al.
Aunque era una se�al con la que tendr�a que convivir el resto de su vida.
Mir� a Eloise, que lo estaba mirando con unos ojos extra�amente intensos.
��Lo siento -dijo �l, aunque no era verdad. No ten�a que pedir perd�n por nada, excepto por haber compartido con ella el horror de su ni�ez.
��Yo no lo siento -gru�� ella, entrecerrando los ojos.
Phillip abri� los ojos, sorprendido.
��Estoy furiosa.
Y, entonces, Phillip no pudo evitarlo. Se ri�. Ech� la cabeza hacia atr�s y se ri�. Era absolutamente perfecta, all� desnuda y furiosa, dispuesta a ir hasta el mism�simo infierno para enfrentarse a su padre.
Eloise se qued� un poco aturdida porque Phillip decidiera echarse a re�r justo en aquel momento pero, luego, ella tambi�n lo hizo, como si hubiera reconocido la importancia del momento.
Phillip la tom� de la mano y, desesperado porque lo tocara, se la acerc� al coraz�n, presion�ndola hasta que estuvo totalmente plana en su pecho, encima de la suave mata de pelo.
���Qu� fuerte est�s! -susurr� ella, acarici�ndole la piel-. No ten�a ni idea que trabajar en el invernadero fuera tan duro.
Se sinti� como un adolescente, totalmente complacido por ese halago. Y el recuerdo de su padre desapareci�.
��Tambi�n trabajo la tierra -dijo, un poco tonto, incapaz de decir un simple �gracias�.
���Con los peones? -pregunt� ella.
Phillip la mir� divertido.
��Eloise Bridgerton�
��Crane -lo corrigi� ella.
Cuando la escuch�, Phillip ri� de satisfacci�n.
��Crane -repiti�-. No me digas que has tenido fantas�as secretas con los peones.
��Claro que no -dijo ella-. Aunque�
Phillip no iba a dejar pasar la oportunidad de que esa palabra se perdiera en el aire.
���Aunque? -le pregunt�.
Ella estaba un poco avergonzada.
��Bueno, es que parecen tan� elementales� bajo el sol, trabajando.
�l sonri�. Muy despacio, como un hombre que est� a punto de regodearse en su sue�o hecho realidad.
��Oh, Eloise -dijo, bes�ndole el cuello y bajando m�s y m�s-. No tienes ni idea de comportamientos elementales. Ni idea.
Y entonces hizo lo que hab�a so�ado durante d�as; bueno una de las cosas que hab�a so�ado durante d�as: le cubri� el pez�n con la boca, le recorri� la suave aureola con la lengua hasta que, al final, cerr� los labios y succion� aquel punto de placer.
���Phillip! -exclam� Eloise, dej�ndose caer.
Phillip la levant� en brazos y la llev� a la cama, que ya estaba preparada para los reci�n casados. La dej� encima de las s�banas, disfrutando de aquella visi�n antes de proceder a quitarle las medias, que era lo �nico que llevaba. Eloise, instintivamente, se cubri� el sexo con las manos, y Phillip le permiti� la modestia, sabiendo que pronto le tocar�a a �l.
Coloc� los dedos debajo de una de las medias, acarici�ndola a trav�s de la fina seda antes de hacerla resbalar por la pierna. Eloise gimi� cuando not� sus dedos en las rodillas y Phillip no pudo evitar mirarla y preguntarle:
���Tienes cosquillas?
Ella asinti�.
��Y m�s.
Y m�s. Le encantaba. Le encantaba que sintiera m�s, que quisiera m�s.
Con la otra media no se entretuvo tanto y luego se qued� de pie junto a ella, desabroch�ndose los pantalones. Se detuvo un momento y la mir�, esperando que, con los ojos, le dijera que estaba preparada.
Y luego, con una velocidad y una agilidad que jam�s hubiera cre�do que tuviera, se desnud� y se tendi� junto a ella. Al principio, Eloise se tens� pero luego, mientras Phillip la acariciaba y la tranquilizaba bes�ndole las sienes y los labios, se fue relajando.
��No tienes por qu� tener miedo -le dijo �l.
��No tengo miedo -respondi� ella.
Phillip levant� la cabeza y la mir� a los ojos.
���No?
��Estoy nerviosa, pero no tengo miedo.
Phillip mene� la cabeza, maravillado.
��Eres magn�fica.
��Ya se lo digo a todo el mundo -dijo ella, encogi�ndose de hombros- pero, por lo visto, eres el �nico que me cree.
Phillip se ri�, meneando la cabeza, casi sin acabarse de creer que estuviera all�, en su noche de bodas, ri�ndose. Ya le hab�a hecho re�r dos veces esa noche y empezaba a darse cuenta del regalo que era Eloise. Un regalo incre�ble e inestimable con el que hab�a sido bendecido.
Las relaciones sexuales siempre hab�an girado alrededor de la necesidad, de su cuerpo, su lujuria y lo que fuera que lo convirtiera en hombre. Nunca hab�a girado alrededor de esa alegr�a, esa maravilla por descubrir el cuerpo de la otra persona.
Le tom� la cara entre las manos y la bes�, esta vez con todo el sentimiento y la pasi�n que llevaba dentro. La bes� en la boca, luego en la mejilla, luego en el cuello. Despu�s, fue bajando y explorando su cuerpo, desde los hombros, pasando por la barriga, hasta la cadera.
S�lo evit� un lugar, el lugar que m�s le hubiera gustado explorar, aunque decidi� que ya lo har�a m�s tarde, cuando estuviera preparada.
Cuando �l estuviera preparado. Marina nunca hab�a dejado que la besara all�; no, eso no era justo. En realidad, �l nunca se lo hab�a pedido. Es que, como ella se quedaba all�, debajo de �l, como si estuviera cumpliendo con una obligaci�n, sin apenas pesta�ear, pues le parec�a mal hacerlo. Y hab�a estado con otras mujeres antes de casarse, pero hab�an sido de las que ya ten�an experiencia, y nunca hab�a querido llegar a ese grado de intimidad con ellas.
�Despu�s�, se prometi�, mientras se deten�a ligeramente a acariciar los rizos.
�Pronto.� S�, muy pronto.
La agarr� por las pantorrillas, se las levant� y le separ� las piernas para poder colocarse en medio. Estaba muy excitado, con una erecci�n total; tan excitado que ten�a miedo de hacer el rid�culo as� que, mientras la tocaba con la punta de la verga, respir� hondo varias veces, intentando tranquilizarse para poder durar lo suficiente para que ella, al menos, pudiera disfrutarlo.
��Oh, Eloise -dijo aunque, en realidad, fue m�s un gru�ido. La quer�a m�s que cualquier otra cosa, m�s que a la vida, y no ten�a ni idea de si iba a poder aguantar mucho.
���Phillip? -dijo ella, un poco asustada.
�l se levant� para mirarla.
��Eres muy grande -susurr�.
Phillip sonri�.
���Sabes que eso es, exactamente, lo que un hombre quiere o�r?
��Estoy segura -dijo ella, mordi�ndose el labio inferior-. Pero no me parece algo de lo que se pueda alardear mientras se monta a caballo, se juega a cartas o se compite en cualquier otra cosa sin m�s ni m�s.
Phillip no sab�a si Eloise estaba temblando de risa o de miedo.
��Eloise -consigui� decir-. Te aseguro que�
���Me va a doler mucho? -pregunt� ella.
��No lo s� -dijo �l, con sinceridad-. Nunca he estado en tu lugar. Supongo que un poco. Aunque espero que no demasiado.
Ella asinti�, agradeciendo su franqueza.
��Es que� -Y se call�.
��D�melo -dijo �l.
Durante varios segundos, Eloise s�lo pudo parpadear y, al final, dijo:
��Es que me dejo llevar, como el otro d�a, pero luego te veo, o te siento, y no me imagino c�mo va a funcionar, y me da la sensaci�n que me voy a desgarrar y la pierdo. La magia -explic�-. Pierdo la magia.
Y justo en ese momento, Phillip lo decidi�. Al diablo. �Por qu� deber�a esperar? �Por qu� deber�a hacerla esperar? Se agach� y le dio un beso r�pido en los labios.
��Espera aqu� -dijo-. No te muevas.
Antes de que pudiera hacerle alguna pregunta y era Eloise, as� que har�a preguntas, Phillip se desliz� hacia abajo, le separ� las piernas, tal como se la hab�a imaginado tantas y tantas noches en vela, y la bes�.
Ella grit�.
��Bien -dijo �l, aunque sus palabras se perdieron en el centro de la sexualidad de Eloise. La ten�a bien sujeta con las manos; no ten�a otra opci�n porque se estaba retorciendo como un animal salvaje. Phillip la lami� y la bes�, sabore� cada cent�metro, cada cresta de placer. Fue voraz y la devor� mientras pensaba que aquello era, sencillamente, lo mejor que hab�a hecho en su vida y, por Dios, daba gracias al cielo de ser un hombre casado y poder hacerlo siempre que quisiera.
Hab�a o�do hablar de ello a otros hombres, por supuesto, pero jam�s hab�a imaginado que pudiera gustarle tanto. Estaba a punto de estallar y ella ni siquiera lo hab�a tocado. Aunque tampoco le hubiera gustado que lo hiciera en ese momento, porque estaba agarrando las s�banas con tanta fuerza que ten�a los nudillos blancos y, si llegaba a tocarlo, le hubiera hecho da�o.
Deber�a haberla dejado terminar, deber�a haberla besado hasta que estallara en su boca pero, en ese punto, se impusieron sus propias necesidades y no tuvo otra opci�n. Era su noche de bodas y cuando se derramara, lo har�a dentro de ella, no en las s�banas; adem�s, si no la notaba alrededor de su cuerpo enseguida, estaba bastante convencido que acabar�a en llamas.
As� que se levant� e, ignorando el grito de Eloise cuando apart� la boca, se coloc� encima de ella, acerc�ndole la verga una vez m�s y utiliz� los dedos para abrirla un poco m�s mientras la penetraba.
Estaba h�meda, muy h�meda, una mezcla de �l y de ella, y no se parec�a en nada a cualquier otra cosa que Phillip hubiera podido sentir antes. Se desliz� en su interior, notando el camino abierto y tenso al mismo tiempo.
Eloise dijo su nombre entre gemidos, y Phillip el de ella y entonces, incapaz de ir despacio, se hundi� en ella, atravesando la �ltima barrera hasta que lleg� al final. Y quiz� deber�a haberse parado, quiz� deber�a haberle preguntado si estaba bien, si le hab�a hecho da�o, pero no pudo. Hac�a tanto tiempo, y la necesitaba tanto que, cuando su cuerpo empez� a moverse, no pudo hacer nada para detenerse.
Impuso un ritmo r�pido y urgente, pero a ella debi� de gustarle, porque se mov�a r�pida y urgente debajo de �l, sus caderas sal�an en su busca con mucha fuerza mientras le clavaba los dedos en la espalda.
Y, cuando gimi� otra vez, no dijo su nombre, dijo:
���M�s!
As� que Phillip coloc� las manos debajo de ella, agarr�ndola por las nalgas y levant�ndola para permitirle un mejor acceso y el cambio de posici�n debi� de hacer algo en la forma en que la estaba rozando, o quiz�s Eloise hab�a llegado al cl�max, pero se arque� debajo de �l, tens� todo su cuerpo y grit� cuando not� que sus m�sculos se cerraban alrededor de Phillip.
�l no pudo aguantar m�s. Con un �ltimo empuj�n, se dej� caer, sacudi�ndose y temblando mientras estallaba dentro de ella, haci�ndola finalmente suya.



Cap�tulo 15

�� no me puedo creer que no me expliques m�s. Como tu hermana mayor (un a�o mayor que t�, aunque no deber�a record�rtelo), merezco cierto respeto y, a pesar de que te agradezco la confesi�n de que lo que Annie Mavel nos explic� sobre las relaciones maritales es verdad, me hubiera gustado que me lo relataras con un poco m�s de detalle. Seguro que no puedes estar tan extasiada en tu felicidad como para no poder compartir unas palabras (si son adjetivos, mejor) con tu querida hermana.�

Eloise Bridgerton a su hermana, la condesa de Kilmartin,
dos semanas despu�s de la boda de Francesca.

Una semana despu�s, Eloise estaba sentada en la peque�a sala que, recientemente, se hab�a convertido en un despacho para ella, masticando el extremo de la pluma mientras repasaba las cuentas de casa. Se supon�a que deb�a contar el dinero que ten�an, y los sacos de harina, los salarios de los sirvientes y cosas as�, sin embargo lo �nico en que pod�a pensar era el n�mero de veces que Phillip y ella hab�an hecho el amor.
Cre�a que eran trece. No, catorce. Bueno, en realidad eran quince, si contaba esa vez que Phillip no la hab�a penetrado pero que los dos hab�an�
Se sonroj�, aunque no hab�a nadie m�s en la habitaci�n con ella y, si as� fuera, nadie ten�a por qu� saber en qu� estaba pensando.
Por Dios, �lo hab�a hecho de verdad? �Lo hab�a besado all�?
Ni siquiera sab�a que era posible hacerlo. Annie Mavel no les hab�a dicho nada de eso cuando, hace a�os, les explic� las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer a Francesca y a ella.
Eloise frunci� el ce�o mientras pensaba en eso. Se preguntaba si Annie Mavel sab�a que aquello se pod�a hacer. Le costaba imaginarse a Annie haci�ndolo aunque, claro, le costaba imaginar a cualquiera haci�ndolo, y mucho menos a ella misma.
Le pareci� incre�ble, totalmente incre�ble y m�s que maravilloso tener un marido que estaba tan loco por ella. Durante el d�a, no se ve�an demasiado; �l ten�a su trabajo y ella el suyo, bueno si llevar la casa se pod�a considerar un trabajo. Sin embargo, por la noche, despu�s de los cinco minutos que le daba para el aseo personal; hab�an empezado siendo veinte pero, progresivamente, se hab�an ido reduciendo hasta el punto que, incluso en los pocos minutos que ahora le daba, lo escuchaba pasear impaciente por la habitaci�n�
Por la noche, se abalanzaba sobre ella como un hombre pose�do. Bueno, m�s bien como un hombre hambriento. Parec�a tener una energ�a infinita y siempre estaba probando cosas nuevas, coloc�ndola en posiciones nuevas, tom�ndole el pelo y atorment�ndola hasta que Eloise gritaba y suplicaba, aunque nunca sab�a si porque quer�a que se detuviera o que continuara.
Le hab�a dicho que no hab�a sentido pasi�n por Marina pero a Eloise le costaba creerlo. Era un hombre de grandes apetitos; era una manera tonta de decirlo, pero no se le ocurr�a otra, y lo que hac�a con las manos�
Y con la boca�
Y con los dientes�
Y con la lengua�
Volvi� a sonrojarse. Todo eso� bueno, una mujer deber�a estar medio muerta para no reaccionar.
Mir� las columnas de n�meros en el libro de contabilidad. No se hab�an sumado solos por arte de magia mientras ella so�aba despierta, y cada vez que intentaba concentrase, empezaban a bailar ante su at�nita mirada. Mir� por la ventana; desde all� no ve�a el invernadero de Phillip, pero sab�a que estaba all� al lado y que �l estaba dentro, trabajando, cortando hojas, plantando semillas y lo que fuera que hiciera ah� metido todo el d�a.
Todo el d�a.
Frunci� el ce�o. Era la verdad. Phillip se pasaba el d�a entero en el invernadero y, a menudo, incluso le llevaban la comida del mediod�a en una bandeja. Sab�a que no era extra�o que marido y mujer llevaran vidas separadas de d�a y, en algunos casos, tambi�n de noche, pero es que s�lo llevaban casados una semana.
Y, en realidad, Eloise todav�a estaba conociendo al hombre que se hab�a convertido en su marido. La boda hab�a sido tan precipitada; apenas sab�a nada de �l. S�, sab�a que era un hombre honesto, honorable y que la tratar�a bien, y ahora tambi�n sab�a que pose�a un lado carnal que ella jam�s hubiera adivinado bajo aquella apariencia reservada.
Sin embargo, aparte de lo que le hab�a explicado de su padre, no sab�a nada de sus experiencias, sus opiniones, qu� hab�a pasado en su vida para que se hubiera convertido en el hombre que era ahora. A veces, intentaba mantener una conversaci�n con �l, y en ocasiones lo consegu�a, pero casi siempre fracasaba.
Porque Phillip no parec�a dispuesto a hablar cuando pod�a besar. Y aquello, inevitablemente, acababa en la habitaci�n, donde se olvidaban de las palabras.
Y, en las pocas ocasiones en que hab�a conseguido entablar una conversaci�n, s�lo sirvi� para frustrarla m�s. Ella le preguntaba cualquier cosa acerca de la casa y �l se limitaba a encogerse de hombros y a decirle que hiciera lo que le pareciera mejor. A veces, Eloise se preguntaba si �nicamente se hab�a casado con ella para que le llevara la casa.
Ah, y para tener un cuerpo caliente en la cama, claro.
Sin embargo, ten�a que haber m�s. Eloise sab�a que un matrimonio deb�a ser m�s que eso. No recordaba mucho de la relaci�n entre sus padres, pero hab�a visto la de sus hermanos con sus mujeres y cre�a que Phillip y ella podr�an llegar a ser tan felices como ellos si pudieran pasar m�s tiempo juntos fuera de la habitaci�n.
De repente, se levant� y camin� hasta la puerta. Ten�a que hablar con �l. No hab�a ning�n motivo por el que no pudiera ir al invernadero a hablar con �l. A lo mejor, incluso le agradecer�a que se interesara por su trabajo.
No es que fuera a interrogarlo, pero una o dos preguntas, mezcladas en la conversaci�n, no pod�an hacerle da�o. Y si �l le dejaba entrever que lo estaba interrumpiendo, se marchar�a enseguida.
Sin embargo, le vinieron a la cabeza las palabras de su madre.
�No presiones demasiado. Ten paciencia.�
Con una fuerza de voluntad inaudita en ella, y que iba totalmente en contra de su naturaleza, dio media vuelta y se sent� otra vez.
Su madre nunca se hab�a equivocado a la hora de darle consejos sobre las cosas realmente importantes y, si le hab�a dicho precisamente aquello la noche de su boda, Eloise sospechaba que deber�a hacerle caso.
Con el ce�o fruncido, pens� que se deber�a referir a esto cuando le dijo que le diera tiempo.
Coloc� las manos debajo de los muslos, como si as� quisiera evitar que la guiaran hasta la puerta. Mir� por la ventana pero enseguida tuvo que apartar la mirada porque era consciente de que el invernadero estaba all�, muy cerca.
Apretando la mand�bula, pens� que aquel no era su estado natural. Nunca hab�a sido capaz de estar sentada y sonriente todo el d�a. A ella le gustaba moverse, hacer cosas, explorar, investigar. Y, para ser sincera, molestar, conversar y opinar con cualquiera que quisiera escucharla.
Frunci� el ce�o y suspir�. Dicho as�, no parec�a una persona demasiado atractiva.
Intent� recordar el discurso de su madre la noche de su boda. Seguro que hab�a algo positivo en sus palabras. Su madre la quer�a. Deb�a de haberle dicho algo bueno. �No le hab�a dicho algo de que era encantadora?
Suspir�. Si no recordaba mal, su madre le hab�a dicho que su impaciencia siempre le hab�a parecido encantadora, que no era lo mismo que opinar que los buenos modales de alguien eran encantadores.
Aquello era horrible. Ten�a veintiocho a�os, por el amor de Dios. Se hab�a pasado la vida siendo perfectamente feliz c�mo era y estando completamente satisfecha con c�mo se comportaba.
Bueno, casi perfectamente feliz. Sab�a que hablaba demasiado y que, a veces, pod�a ser un poco directa y, s�, a algunos no les gustaba, pero a muchos otros s�, y ya hac�a tiempo que hab�a decidido que ya estaba bien.
As� que, �por qu� ahora? �Por qu�, de repente, estaba tan insegura de s� misma, tan temerosa de decir o hacer algo malo?
Se levant�. No pod�a soportarlo, la indecisi�n, la pasividad. Seguir�a el consejo de su madre y le dar�a a Phillip un poco de intimidad, pero no pod�a seguir all� sentada sin hacer nada.
Mir� las cuentas. Por Dios. Si hubiera hecho lo que se supon�a que ten�a que haber hecho, no habr�a estado sentada sin hacer nada.
Un poco irritada, cerr� el libro de contabilidad. No importaba que pudiera hacer las sumas porque sab�a perfectamente que no lo har�a, incluso si se quedara all� sentada horas y horas, as� que ser�a mejor que saliera e hiciera cualquier otra cosa.
Los ni�os. Claro. Hac�a una semana que se hab�a convertido en esposa, pero tambi�n en madre. Y si hab�a alguien que necesitaba que se entrometiera en su vida, eran Oliver y Amanda.
Animada por aquel nuevo objetivo en su vida, abri� la puerta sinti�ndose otra vez como la Eloise de siempre. Ten�a que repasar la lecci�n con ellos, asegurarse que estaban progresando. Oliver tendr�a que prepararse para ir a Eton, donde ten�a que entrar en oto�o.
Y tambi�n estaba el tema de la ropa. Casi toda se les hab�a quedado peque�a y Amanda deber�a llevar algo m�s bonito y�
Suspir�, satisfecha, mientras sub�a corriendo las escaleras. Ya estaba contando con los dedos todo lo que tendr�a que hacer; tendr�a que avisar a la modista y al sastre, y revisar los anuncios solicitando m�s tutores, porque los ni�os ten�an que aprender franc�s, a tocar el pianoforte y, obviamente, a sumar. �Eran todav�a demasiado j�venes para aprender a dividir?
Con energ�as renovadas, abri� la puerta y entonces�
Se qued� de piedra intentando averiguar qu� estaba pasando.
Oliver ten�a los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y Amanda se sorb�a la nariz, sec�ndosela con el anverso de la mano. Los dos respiraban de manera entrecortada, como cuando uno est� alterado.
���Pasa algo? -pregunt�, mirando primero a los ni�os, y luego a la ni�era.
Los gemelos no dijeron nada, pero la miraron con ojos implorantes.
���Ni�era Edwards? -pregunt� Eloise.
La ni�era ten�a la boca torcida en un gesto muy desagradable.
��S�lo est�n enfurru�ados porque los he castigado.
Eloise asinti� muy despacio. No le sorprend�a en lo m�s m�nimo que Oliver y Amanda hubieran hecho algo que mereciera castigo pero, a pesar de todo, all� hab�a algo extra�o. Quiz�s era aquella mirada desesperada en sus ojos, como si hubieran intentado desafiar a la ni�era y se hubieran dado por vencidos.
Y no es que ella aprobara los desaf�os, y mucho menos en contra de la ni�era, que ten�a que mantener su posici�n de autoridad, pero tampoco quer�a ver esa mirada en los ojos de los ni�os, tan derrotada, tan sumisa.
���Por qu� los ha castigado? -pregunt� Eloise.
��Por dirigirse a m� de manera irrespetuosa -dijo la ni�era inmediatamente.
��Entiendo -suspir� Eloise. Seguramente se lo hab�an merecido; lo sol�an hacer a menudo y era algo que ella les hab�a recriminado varias veces-. �Y c�mo los ha castigado?
��Les he golpeado los nudillos -respondi� la ni�era, con la espalda erguida, muy orgullosa.
Eloise se oblig� a relajar la mand�bula. No estaba de acuerdo con el castigo f�sico pero, al mismo tiempo, golpearles los nudillos a los ni�os era una t�cnica que se aplicaba incluso en las mejores escuelas. Estaba segura que todos sus hermanos habr�an pasado por lo mismo en Eton; no pod�a imagin�rselos tantos a�os en el colegio sin hacer alguna que otra gamberrada.
No obstante, no le gustaba la mirada de los ni�os, as� que se llev� a la ni�era Edwards a un aparte y, en voz baja, le dijo:
��Entiendo que necesitan disciplina pero, si tiene que volver a hacerlo, debo pedirle que no los golpee tan fuerte.
��Si no lo hago fuerte -dijo la ni�era, bastante seca-, no aprenden la lecci�n.
��Ya juzgar� yo si aprenden o no la lecci�n -dijo Eloise, reaccionando ante el tono de aquella mujer-. Y no se lo estoy pidiendo. Se lo estoy diciendo. Son ni�os y tiene que ser m�s cuidadosa.
La ni�era Edwards apret� los labios pero asinti�. Una �nica vez, para demostrar que, aunque no estaba de acuerdo, har�a lo que le mandaran. Tambi�n dej� claro que no estaba de acuerdo con la intromisi�n de Eloise.
�sta se gir� hacia los ni�os y, en voz alta, dijo:
��Estoy segura que, por hoy, ya han aprendido la lecci�n. Quiz� podr�an hacer una pausa y venirse conmigo.
��Estamos estudiando caligraf�a -dijo la ni�era Edwards-. No nos podemos permitir perder m�s tiempo. Sobre todo, si me tengo que encargar de hacerles de ni�era y de institutriz.
��Le aseguro que solucionar� este problema cuanto antes -dijo Eloise-. Y, para empezar, me gustar�a darles yo la clase de caligraf�a. Le aseguro que no se retrasar�n.
��No creo que�
Eloise le lanz� una mirada que la hizo callar. Era una Bridgerton y sab�a c�mo tratar a los sirvientes tozudos.
��S�lo tiene que informarme de por d�nde iban.
La ni�era estaba muy enfadada pero le dijo a Eloise que, esta ma�ana, estaban practicando la M, la N y la O.
��May�sculas y min�sculas -a�adi�, muy seca.
��Muy bien -dijo Eloise, en un tono m�s animado y decidido-. Estoy segura que puedo ense��rselo yo.
La ni�era Edwards se sonroj� ante el sarcasmo de Eloise.
���Es todo? -gru��.
Eloise asinti�.
��S�. Puede marcharse. Disfrute de su tiempo que, seguramente es menos del que se merece, haciendo de ni�era y de institutriz, y haga el favor de volver para la comida de los ni�os.
Con la cabeza bien alta, la ni�era Edwards sali� de la habitaci�n.
��Bueno -dijo Eloise, gir�ndose hacia los ni�os, que todav�a estaban sentados en su peque�a mesa, mir�ndola como si fuera una especie de hada que hubiera bajado a la tierra a salvarlos de la bruja malvada-. �Empezamos a�?
Sin embargo, no pudo terminar la pregunta porque Amanda se hab�a abalanzado sobre ella, abraz�ndola por la cintura con tanta fuerza que Eloise hab�a retrocedido hasta apoyar la espalda en la pared. Y Oliver se uni� a su hermana.
��Bueno, bueno -dijo Eloise, acarici�ndoles la cabeza, confundida-. �Qu� os pasa?
��Nada -dijo Amanda, con la cabeza escondida.
Oliver se separ� y se puso derecho como el hombrecito que siempre le dec�an que ten�a que ser. Sin embargo, arruin� el efecto al limpiarse la nariz con la mano.
Eloise le dio un pa�uelo.
El ni�o lo us�, le dio las gracias y dijo:
��Usted nos gusta mucho m�s que la ni�era Edwards.
Eloise no pod�a imaginarse a nadie peor que esa mujer y, para sus adentros, se dijo que deb�a encontrarle una sustituta cuanto antes. Pero no iba a dec�rselo a los ni�os porque, seguramente, se lo dir�an a ella y la ni�era ir�a a pedirle explicaciones y se marchar�a, dej�ndoles con un problema todav�a mayor, o lanzar�a su c�lera contra los ni�os, y eso no pensaba permitirlo.
��Sent�monos -dijo, llev�ndoselos a la mesa-. No s� vosotros, pero no me apetece nada decirle que no hemos repasado la M, la N y la O.
Y, en ese momento, pens�: �Tengo que hablar de esto con Phillip.�
Mir� las manos de Oliver. No parec�a que hubieran recibido una buena reprimenda pero s� que hab�a un nudillo un poco m�s colorado. Igual se lo hab�a imaginado pero, de todas formas�
Ten�a que hablar con Phillip. Lo antes posible.

Mientras trasplantaba una planta de semillero, Phillip canturreaba, plenamente consciente de que antes de su boda con Eloise trabajaba en silencio.
Nunca le hab�a apetecido silbar, nunca hab�a tenido ganas de cantar o de canturrear pero ahora� bueno, ahora parec�a como si la m�sica flotara en el aire, flotara a su alrededor. Estaba m�s relajado y ya no notaba aquellos puntos de presi�n en los hombros.
Casarse con Eloise hab�a sido, sencillamente, lo mejor que podr�a haber hecho. Diablos, incluso ir�a m�s lejos y dir�a que era lo mejor que hab�a hecho en su vida.
Por primera vez en mucho tiempo, era feliz.
Y ahora parec�a algo tan sencillo.
No estaba seguro de si antes sab�a que no lo era. Algunas veces se re�a y se divert�a, s�. No hab�a vivido en un perpetuo sentimiento de infelicidad, como Marina.
Sin embargo, no era feliz. No como ahora, que se levantaba cada d�a con la sensaci�n de que el mundo era maravilloso, que todav�a lo ser�a cuando se acostara por la noche y que, al d�a siguiente, cuando se levantara, seguir�a si�ndolo.
No recordaba la �ltima vez que se hab�a sentido as�. Seguramente, fue en la universidad cuando hab�a descubierto, por primera vez, la emoci�n del mundo intelectual y donde estaba lo suficientemente lejos de su padre como para no tener que preocuparse por la constante amenaza de la vara para castigarlo.
Era dif�cil explicar lo mucho que Eloise hab�a mejorado su vida. En la cama, por supuesto, ya que era mucho mejor de lo que jam�s hubiera imaginado. Si alguna vez hubiera so�ado que las relaciones sexuales pod�an ser tan espl�ndidas, no habr�a esperado tanto tiempo a tenerlas. En realidad, a juzgar por su apetito sexual, no hubiera podido.
Pero no lo sab�a. Las relaciones con Marina no hab�an sido para nada as�. Ni con ninguna de las mujeres con las que hab�a estado en la universidad, antes de casarse.
Sin embargo, y para ser totalmente sincero consigo mismo, y era dif�cil teniendo en cuenta la reacci�n de su cuerpo ante Eloise, su estado de felicidad no se deb�a principalmente al contacto f�sico.
Se deb�a a esa sensaci�n, a esa certeza de que, por fin, y por primera vez desde que era padre, hab�a hecho lo mejor para sus hijos.
Nunca hab�a sido un padre perfecto. Lo sab�a y, aunque detestara admitirlo, lo aceptaba. Pero, al final, hab�a hecho lo mejor que pod�a hacer: les hab�a encontrado una madre perfecta.
Y, al hacerlo, era como si le hubieran quitado quinientos kilos de culpabilidad de encima.
No le extra�aba que sintiera m�s relajados los m�sculos de la espalda.
Pod�a encerrarse en el invernadero por la ma�ana y no preocuparse por nada. No recordaba la �ltima vez que lo hab�a hecho; sencillamente, se iba a trabajar y lo hac�a sin perder los nervios cada vez que escuchaba un ruido o un grito. O la �ltima vez que hab�a sido capaz de concentrarse en su trabajo sin echarse la culpa de esto o lo otro y ser incapaz de pensar en otra cosa que en sus fallos como padre.
Ahora, en cambio, se met�a all� y se olvidaba de sus preocupaciones. Bueno, es que no ten�a preocupaciones.
Era magn�fico. M�gico.
Un alivio.
Y si alguna vez su mujer lo miraba de manera que quer�a que dijera o hiciera algo distinto� bueno, ser�a porque �l era un hombre y ella una mujer, y los hombres nunca entender�an a las mujeres y, en realidad, deber�a estar agradecido de que Eloise casi siempre dijera lo que pensaba; eso era muy bueno, ya que as� �l no ten�a que estar rompi�ndose la cabeza para averiguar qu� esperaba de �l.
Eso era algo que su hermano siempre le hab�a dicho. �Cuidado con las mujeres que hacen muchas preguntas. Nunca contestar�s lo que quieren o�r.�
Phillip sonri�, recordando aquello. Visto as�, no ten�a que preocuparse por si, ocasionalmente, sus conversaciones acababan en nada. Casi siempre, acababan en la cama, y a �l le parec�a perfecto.
Baj� la mirada hacia la protuberancia que ten�a entre las piernas. Maldita sea. Iba a tener que dejar de pensar en su mujer durante el d�a. O, al menos, encontrar la manera de volver discretamente a casa en ese estado y buscarla en seguida.
Y entonces, casi como si supiera que Phillip estaba all� de pie pensando en lo perfecta que era, y quisiera demostr�rselo una vez m�s, abri� la puerta del invernadero y asom� la cabeza.
Phillip mir� a su alrededor y se pregunt� por qu� demonios lo hab�a construido todo en cristal. Si Eloise ten�a la intenci�n de ir a visitarlo de forma regular, tendr�a que instalar alguna especie de pantalla de intimidad.
���Interrumpo?
Phillip se qued� pensativo. En realidad, s� que lo interrump�a porque estaba en medio de un experimento, pero no le import�. Y eso result� ser extra�o y agradable al mismo tiempo. Hasta ahora, las interrupciones lo irritaban mucho. Incluso si se trataba de alguien que apreciaba, a los pocos minutos ya estaba deseando que se fueran y lo dejaran solo para seguir con lo que estaba haciendo.
��En absoluto -dijo-, si no te molesta mi aspecto.
Eloise lo mir�, se fij� en la suciedad y el barro, incluso en la mancha que Phillip sab�a que ten�a en la mejilla izquierda, y mene� la cabeza.
��Para nada.
���Qu� te preocupa?
��Es la ni�era de los gemelos -dijo, sin ning�n pre�mbulo-. No me gusta.
Aquello no era lo que Phillip se esperaba. Dej� la pala en el suelo.
���No te gusta? �Qu� le pasa?
��No lo s� muy bien. Pero no me gusta.
��Bueno, no me parece una raz�n de peso para despedirla.
Eloise apret� los labios y, como estaba empezando a aprender, Phillip entendi� que se estaba enfadando.
��Les ha golpeado en los nudillos.
�l suspir�. No le gustaba la idea de que alguien golpeara a sus hijos, pero s�lo eran unos golpes en los nudillos. Nada que no sucediera en cualquier escuela del pa�s. Adem�s, pens� con resignaci�n, no es que sus hijos fueran un modelo de buen comportamiento. Y entonces, con ganas de gru�ir, dijo:
���Se lo merec�an?
��No lo s� -admiti� Eloise-. No estaba all�. Dijo que le hab�an faltado al respeto.
Phillip not� c�mo le empezaban a pesar un poco los hombros.
��Por desgracia -dijo-, no me cuesta creerlo.
��No, a m� tampoco -dijo Eloise-. Son unos monstruos pero, en cualquier caso, me pareci� que hab�a algo raro.
Phillip se apoy� en la mesa de trabajo, estirando a Eloise de la mano hasta que la atrajo hacia s�.
��Entonces, averigua qu� es.
Eloise abri� la boca, sorprendida.
���No quieres hacerlo t�?
�l se encogi� de hombros.
��No soy yo el que est� preocupado. Jam�s he tenido motivos para dudar de la ni�era Edwards pero, si a ti te parece que hay algo raro, deber�as investigarlo. Adem�s, seguro que lo har�s mucho mejor que yo.
��Pero� -Se retorci� un poco cuando Phillip la atrajo hacia �l y le acarici� el cuello-, eres su padre.
��Y t�, su madre -dijo, hablando y respirando agitado contra su piel. Lo volv�a loco y estaba muy excitado; si pudiera conseguir hacerla callar, seguramente podr�a llev�rsela a la habitaci�n, donde se divertir�an mucho m�s que all�-. Me f�o de ti -dijo, creyendo que aquello la apaciguar�a y, adem�s, era la verdad-. Por eso me cas� contigo.
Obviamente, Eloise no se esperaba aquella respuesta.
��Por eso� �qu�?
��Bueno, por esto tambi�n -murmur� �l, intentando imaginarse en lo mucho que podr�a acariciarla si no se interpusiera tanta ropa entre ellos.
���Phillip, basta! -exclam�, solt�ndose.
�Qu� demonios?
��Eloise -dijo �l, con cautela porque, aunque su experiencia era limitada, sab�a que deb�a tener mucho cuidado con una mujer enfadada-, �qu� pasa?
���Qu� pasa? -pregunt� ella, con un peligroso brillo en los ojos-. �C�mo puedes preguntarme eso?
��Bueno -dijo �l, despacio y con un poco de sarcasmo-, quiz�s porque no s� qu� pasa.
��Phillip, ahora no es el mejor momento.
���Para preguntarte qu� pasa?
���No! -exclam�, casi gritando.
Phillip retrocedi� un poco. Por precauci�n, se dijo. Seguro que a eso se limitaba la participaci�n masculina en las disputas maritales. Precauci�n pura y dura.
Eloise empez� a agitar el brazo en el aire.
��Para esto.
Phillip mir� a su alrededor. Se�alaba a la mesa de trabajo, a las macetas con guisantes, al cielo, a los cristales del invernadero.
��Eloise -dijo, en un deliberado tono neutro-, no me considero un hombre est�pido, pero no tengo ni la menor idea de lo que est�s diciendo.
Eloise abri� la boca, sorprendida, y Phillip comprendi� que se hab�a metido en un buen l�o.
���No lo sabes? -le pregunt�.
�l deber�a haber hecho caso de sus propias palabras y protegerse, pero alg�n diablillo, seguro que era un diablillo masculino furioso, lo oblig� a decir:
��No puedo leer la mente, Eloise.
��No es el mejor momento -gru�� ella, al final-, para intimar.
��Bueno, por supuesto que no -asinti� �l-. Aqu� no tenemos intimidad. Pero -s�lo con pensarlo, ya dibuj� una sonrisa-, siempre podr�amos volver a casa. S� que es pleno d�a pero�
���No me refer�a a eso!
��Muy bien -dijo �l, cruz�ndose de brazos-. Me rindo. �A qu� te refieres, Eloise? Porque te aseguro que no tengo ni la menor idea.
��Hombres -dijo ella, entre dientes.
��Me lo tomar� como un cumplido.
La mirada de Eloise podr�a haber helado el T�mesis. Casi congel� el deseo de Phillip, algo que lo irrit� much�simo porque hab�a imaginado aliviarse de otra manera totalmente distinta.
��No era esa mi intenci�n -dijo ella.
Phillip se dej� caer en la mesa de trabajo de una manera informal para irritarla un poco.
��Eloise -dijo, suavemente-, intenta demostrar un poco de respeto por mi inteligencia.
��Es dif�cil cuando demuestras tan poca -respondi� ella.
Y aquello fue la gota que hizo rebosar el vaso.
���Ni siquiera s� por qu� estamos discutiendo! -estall�-. Primero caes rendida en mis brazos y despu�s te pones a chillar como una hist�rica.
Eloise mene� la cabeza.
��Nunca he ca�do rendida en tus brazos.
Phillip sinti� como si el suelo que lo aguantaba hubiera desaparecido de golpe.
Eloise debi� de darse cuenta porque, enseguida, a�adi�:
��Hoy. Me refer�a a hoy. A ahora.
Phillip relaj� los m�sculos, aunque segu�a enfurecido.
��S�lo intentaba hablar contigo -explic� ella.
��Siempre intentas hablar conmigo -se�al� �l-. Es lo �nico que haces. Hablar, hablar y hablar.
Eloise se ech� hacia atr�s.
��Si no te gustaba -dijo, en un tono insolente-, no deber�as haberte casado conmigo.
��No tuve otra opci�n -respondi� �l, alterado-. Tus hermanos vinieron dispuestos a castrarme. Y para que no te enfades tanto, no me importa que hables. Pero, por favor, no todo el d�a.
Eloise lo mir� como si quisiera decir algo tremendamente ingenioso pero lo �nico que pudo hacer fue abrir y cerrar la boca como un pez y emitir unos extra�os sonidos:
��Ah, ah.
��De vez en cuando -continu� Phillip, sinti�ndose superior-, deber�as pensar en cerrar la boca y utilizarla para otra cosa.
��Eres insoportable -respondi� ella.
Phillip arque� las cejas, sabiendo que aquello la irritar�a todav�a m�s.
��Lamento que mi propensi�n a las palabras te resulte tan ofensiva -dijo ella-, pero yo estaba intentando hablar contigo y t� s�lo intentabas besarme.
�l se encogi� de hombros.
��Siempre intento besarte. Eres mi mujer. �Qu� otra cosa se supone que tengo que hacer?
��Pero a veces no es el mejor momento -dijo Eloise-. Phillip, si queremos tener un buen matrimonio�
��Tenemos un buen matrimonio -dijo �l, a la defensiva y un tanto malhumorado.
��S�, claro -a�adi� ella, enseguida-, pero no podemos estar siempre� ya sabes.
��No -dijo �l, deliberadamente inocente-. No lo s�.
Eloise apret� los dientes.
��Phillip, no seas as�.
�l no dijo nada; se limit� a apretar todav�a m�s los brazos cruzados y a mirarla fijamente.
Eloise cerr� los ojos y, mientras mov�a los labios, inclin� la barbilla un poco hacia delante. Entonces, Phillip se dio cuenta que estaba hablando. No estaba emitiendo ning�n sonido, pero segu�a hablando.
Era imposible, no pod�a parar. Ahora hablaba sola.
���Qu� est�s haciendo? -le pregunt�, al final.
Ella le respondi� sin abrir los ojos.
��Intentar convencerme de que no pasa nada por ignorar el consejo de mi madre.
Phillip mene� la cabeza. Nunca entender�a a las mujeres.
��Phillip -dijo ella, al final, justo cuando �l hab�a decidido marcharse y dejarla hablando sola-. Disfruto mucho con lo que hacemos en la cama�
��Es un alivio escuchar eso -gru�� �l, todav�a demasiado irritado para ser gracioso.
Eloise ignor� su poca cortes�a.
��Pero no se puede limitar a eso.
���El qu�?
��Nuestro matrimonio. -Se sonroj�, muy inc�moda por aquella conversaci�n tan honesta-. No se puede limitar a hacer el amor.
��Es una parte importante del matrimonio -dijo �l, entre dientes.
��Phillip, �por qu� no quieres hablar de esto conmigo? Tenemos un problema y debemos hablar.
Y entonces hubo algo en su interior que cedi�. Estaba convencido de que ten�an un matrimonio perfecto, �y ella se estaba quejando? Esta vez estaba convencido de que lo hab�a hecho bien.
��Llevamos casados una semana, Eloise -gru��-. Una semana. �Qu� quieres de m�?
��No lo s�. Yo�
��S�lo soy un hombre.
��Y yo s�lo soy una mujer -dijo ella, despacio.
Por alguna raz�n, aquellas palabras s�lo consiguieron enfurecerlo m�s. Se inclin� hacia delante, utilizando su corpulencia de manera deliberada para intimidarla.
���Sabes cu�nto tiempo hac�a que no estaba con una mujer? -le pregunt�, entre dientes-. �Tienes una ligera idea?
Eloise abri� mucho los ojos y neg� con la cabeza.
��Ocho a�os -solt� �l-. Ocho largos a�os sin otra satisfacci�n que mi mano. As� que la pr�xima vez que te parezca que estoy disfrutando mientras te hago el amor, por favor disculpa mi inmadurez y mi masculinidad -esta �ltima palabra la dijo con cierto sarcasmo y rabia, como la habr�a dicho ella-, pero s�lo estoy saboreando un trago de agua fresca despu�s de una larga traves�a por el desierto.
Y despu�s, incapaz de soportarla un segundo m�s�
No, eso no era verdad. Era incapaz de soportarse a s� mismo.
Fuera como fuese, se march�.



Cap�tulo 16

�� est�s en todo tu derecho, querida Kate. Los hombres son terriblemente f�ciles de manejar. Ni siquiera me imagino perdiendo una discusi�n con uno. Por supuesto, si hubiera aceptado la propuesta de lord Lacye no habr�a tenido ni la oportunidad de intentarlo. Apenas habla, algo que me parece de lo m�s extra�o.�

Eloise Bridgerton a su cu�ada,
la vizcondesa Bridgerton, despu�s de rechazar
su quinta propuesta de matrimonio.

Eloise se qued� en el invernadero casi una hora, incapaz de hacer otra cosa que no fuera mirar el vac�o y preguntarse�
�Qu� hab�a pasado?
Estaban hablando, bueno quiz�s estaban discutiendo, pero de una manera relativamente razonable y civilizada y, al cabo de un segundo, Phillip se hab�a vuelto loco, hab�a enfurecido.
Y despu�s se hab�a ido. Se hab�a ido. La hab�a dejado plantada en medio de una discusi�n, con la palabra en la boca y el orgullo m�s que herido.
Se hab�a ido. Aquello era lo que realmente le molestaba. �C�mo pod�a alguien marcharse en medio de una discusi�n?
De acuerdo, el di�logo lo hab�a empezado ella, bueno la discusi�n, pero, de todas formas, no hab�a pasado nada que justificara aquella estampida de Phillip.
Y lo peor era que no sab�a qu� hacer.
Hasta ahora, siempre hab�a sabido qu� hacer. No siempre hab�a tenido raz�n pero, al menos, estaba segura de s� misma cuando tomaba decisiones. Y ahora, all� sentada en la mesa de trabajo de Phillip, sinti�ndose totalmente confusa e in�til se dio cuenta que, para ella, era mucho mejor actuar y equivocarse que sentirse indefensa e impotente.
Y por si eso no fuera bastante, no pod�a apartar la voz de su madre de su cabeza: �No presiones demasiado. Ten paciencia�.
Y lo �nico que pod�a pensar era que no lo hab�a presionado. Por el amor de Dios, ella s�lo hab�a acudido a �l preocupada por sus hijos. �Acaso era tan malo querer hablar un poco en lugar de salir corriendo hacia la habitaci�n? Supuso que, si la pareja en cuesti�n no compartiera lecho, quiz� si que ser�a malo, pero ellos� ellos hab�an�
�Lo hab�an hecho esa misma ma�ana!
Nadie pod�a decir que tuvieran problemas en la cama. Ni uno.
Suspir� y se vino abajo. Nunca en su vida se hab�a sentido tan sola. �Qu� curioso! �Qui�n habr�a dicho que tendr�a que casarse y unirse eternamente a otra persona para sentirse sola?
Necesitaba a su madre.
No, no la necesitaba. A su madre, no. Ser�a muy cari�osa y comprensiva y todo lo que deber�a ser una madre pero, despu�s de hablar con ella se sentir�a como una ni�a peque�a y no como la adulta que se supon�a que era.
Necesitaba a sus hermanas. Bueno, a Hyacinth no, que s�lo ten�a veinti�n a�os y no sab�a nada de hombres. Necesitaba a una de sus hermanas casadas. A Daphne, que siempre sab�a qu� decir, o a Francesca que, aunque nunca dec�a lo que uno quer�a escuchar, siempre consegu�a arrancarte una sonrisa.
Pero estaban demasiado lejos; en Londres y Escocia, respectivamente y Eloise no iba a escaparse. Cuando se hab�a casado, hab�a hecho un juramento y por las noches estaba encantada de llevarlo a cabo con su marido. Sin embargo, lo que fallaba eran los d�as.
No iba a ser una cobarde y marcharse, aunque s�lo fueran unos d�as.
Sin embargo, Sophie estaba cerca, a s�lo una hora de camino. Y, a pesar de que no eran hermanas de nacimiento, s� que lo eran de coraz�n.
Mir� al cielo. Estaba nublado y era imposible ver el sol, pero estaba segura que no pod�a ser m�s de mediod�a. Incluso con el viaje, podr�a pasar casi todo el d�a con Sophie y volver a casa a la hora de la cena.
Su orgullo no quer�a que nadie supiera que estaba deprimida, pero el coraz�n necesitaba un hombro sobre el que llorar.
Y, al final, pudo m�s el coraz�n.

Phillip se pas� las siguientes horas caminando por sus tierras, arrancando hierbajos del suelo.
Y eso lo mantuvo bastante ocupado porque, como estaba en tierras sin cultivar, casi todo se pod�a considerar hierbajos, si se pon�a quisquilloso.
Y estaba en plan quisquilloso. Incluso m�s. Si hubiera podido, lo habr�a arrancado todo.
Y m�s �l, un bot�nico.
Sin embargo, ahora no le apetec�a plantar nada, no quer�a ver florecer nada. Quer�a arrancar, pisotear y destrozar. Estaba enfadado, frustrado, furioso consigo mismo y furioso con Eloise y estaba m�s que dispuesto a estar furioso con cualquiera que se cruzara en su camino.
Sin embargo, despu�s de una tarde de patalear, pisotear y arrancar de cuajo flores salvajes y hierbas, se sent� en una roca y dej� caer la cabeza entre las manos.
Demonios.
Qu� est�pido.
Hab�a sido un completo est�pido y lo m�s ir�nico era que cre�a que eran felices.
Cre�a que su matrimonio era perfecto y todo ese tiempo, bueno, de acuerdo, s�lo hab�a sido una semana pero, en su opini�n, hab�a sido una semana perfecta. Y Eloise hab�a sido desgraciada.
Quiz� desgraciada no, pero no hab�a sido feliz.
Bueno, quiz�s un poco, pero no estaba extasiada de felicidad como �l.
Y ahora ten�a que hacer algo al respecto, que era lo �ltimo que quer�a hacer. Hablar con Eloise, hacerle preguntas e intentar deducir qu� hab�a pasado, intentar descubrir c�mo arreglarlo; en estas cosas siempre met�a la pata.
Aunque no ten�a m�s opciones, �no? En parte, se hab�a casado con Eloise, bueno en parte no, se hab�a casado con ella por eso, porque quer�a que se encargara de las tareas de casa que a �l tanto lo molestaban, para que �l se pudiera dedicar a lo que de verdad le importaba. El cari�o que cada vez m�s empezaba a sentir por ella era s�lo un a�adido inesperado.
Sin embargo, sospechaba que el matrimonio no pod�a considerarse como una de esas tareas de casa y no pod�a dejar que todo el peso recayera en Eloise. Y, por muy dolorosa que pudiera resultar una conversaci�n totalmente sincera con ella, sab�a que tendr�a que arriesgarse.
Gru��. Seguramente, Eloise le preguntar�a cu�les eran sus sentimientos. �Tan dif�cil era para las mujeres entender que los hombres no hablaban de sus sentimientos? Demonios, la mitad de los hombres ni siquiera los ten�an.
O, a lo mejor, podr�a tomar el camino f�cil y, sencillamente, disculparse. No sab�a muy bien por qu� lo estar�a haciendo, pero la complacer�a y la har�a feliz, que era lo que importaba.
No quer�a que Eloise fuera infeliz. No quer�a que se arrepintiera de haberse casado con �l, ni siquiera un segundo. Quer�a que su matrimonio volviera a ser como �l lo hab�a imaginado: tranquilo y relajado de d�a, feroz y apasionado de noche.
Retom� el camino hacia Romney Hall, ensayando mentalmente lo que le dir�a, aunque frunci� el ce�o cuando se dio cuenta de lo necio que sonaba.
Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano porque, cuando lleg� a casa y se encontr� con Gunning, el mayordomo le dijo:
��No est� aqu�.
���Qu� quiere decir con que no est� aqu�? -pregunt� Phillip.
��No est� aqu�, se�or. La se�ora se ha ido a casa de su hermano.
A Phillip se le hizo un nudo en el est�mago.
���Qu� hermano?
��Creo que el que vive aqu� cerca.
���Lo cree?
��Estoy casi seguro -se corrigi� Gunning.
���Y ha dicho cu�ndo pensaba regresar?
��No, se�or.
Phillip maldijo entre dientes. Eloise no pod�a haberlo dejado. No era de las que saltaba por la borda de un barco que se hund�a, al menos no hasta asegurarse que todos los dem�s estaban a salvo.
��No se ha llevado ninguna maleta, se�or -dijo Gunning.
Ah, ahora s� que se quedaba m�s tranquilo. Hasta el mayordomo sent�a la necesidad de decirle que su mujer no lo hab�a abandonado.
��Puede retirarse, Gunning -dijo Phillip, con los dientes apretados.
��Muy bien, se�or -dijo Gunning. Inclin� la cabeza, como siempre hac�a antes de salir de la sala.
Phillip se qued� de pie en el pasillo varios minutos, con los brazos ca�dos a los lados. �Qu� demonios se supon�a que ten�a que hacer, ahora? No iba a salir detr�s de Eloise como un loco. Si tanto quer�a estar lejos de �l, juraba por Dios que se lo pondr�a muy f�cil.
Empez� a caminar hacia su despacho, donde podr�a refunfu�ar y enfadarse en privado pero, justo cuando estaba a escasos metros de la puerta, se fij� en el reloj de pie que hab�a al final del pasillo. Eran las tres pasadas, la hora que los ni�os sol�an bajar a comer algo antes de la hora de la cena. Antes de casarse, Eloise lo hab�a acusado de no preocuparse demasiado de sus hijos.
Apoy� las manos en las caderas, girando el pie inseguro, como si no acabara de decidir hacia d�nde ir. Pod�a subir a la sala de juegos y pasar unos minutos con sus hijos, que seguro que no se lo esperaban. No es que tuviera otra cosa m�s importante que hacer aparte de quedarse ah� de pie esperando que su mujer volviera a casa. Y, cuando lo hiciera� bueno, no tendr�a ninguna queja, no despu�s de que Phillip hubiera encajado su enorme cuerpo en una de esas diminutas sillas y hubiera compartido leche y galletas con los ni�os.
Muy decidido, dio media vuelta y subi� las escaleras hasta la habitaci�n de los ni�os, que estaba en el �ltimo piso, con el techo inclinado. Eran las mismas habitaciones en las que �l hab�a crecido, con los mismos muebles y los mismos juguetes y, seguramente, con la misma grieta en el techo encima de las camas, la que parec�a dibujar la silueta de un pato.
Phillip frunci� el ce�o mientras llegaba al rellano del tercer piso. Deber�a ir a ver si la grieta segu�a all� y, si as� era, preguntarles a los ni�os a qu� cre�an que se parec�a. George, su hermano, siempre hab�a dicho que parec�a un cerdo, pero Phillip nunca comprendi� c�mo pod�a confundir un pico con un morro.
Mene� la cabeza. Por Dios, c�mo se pod�a confundir un pato con un cerdo. Jam�s lo hab�a entendido. Incluso el�
Se detuvo en seco, a dos puertas de la habitaci�n de los ni�os. Hab�a escuchado algo y no estaba seguro de qu� hab�a sido, aunque s� que supo que no le hab�a gustado. Era un�
Se qued� escuchando.
Era un golpe.
La primera reacci�n fue correr hacia all� y abrir la puerta de golpe pero se contuvo cuando vio que estaba medio abierta, as� que se acerc� sigilosamente y mir� qu� estaba pasando all� dentro.
Y necesit� menos de un segundo para entenderlo.
Oliver estaba acurrucado en el suelo, sacudi�ndose por el llanto, y Amanda estaba de pie, frente a la pared, abraz�ndose los brazos con sus peque�as manos y llorando mientras la ni�era le golpeaba en la espalda con un enorme libro.
Phillip abri� la puerta con tanta fuerza que a punto estuvo de arrancarla del marco.
���Qu� demonios cree que est� haciendo? -grit�.
La ni�era Edwards se gir�, sorprendida, pero antes que pudiera abrir la boca, Phillip le arranc� el libro de las manos y lo tir� contra la pared.
���Sir Phillip! -exclam� la ni�era, asustada.
���C�mo se atreve a golpear as� a los ni�os? -dijo, con la voz llena de ira-. Y con un libro.
��Recib� �rdenes de no�
��Y lo hizo donde nadie lo ver�a. -Sinti� que se estaba poniendo muy nervioso, que estaba a punto de estallar-. �A cu�ntos ni�os ha pegado, asegur�ndose de s�lo dejarles marcas donde nadie las ver�a?
��Me han faltado al respeto -dijo la ni�era, muy orgullosa-. Se merec�an un castigo.
Phillip se le acerc� tanto que ella tuvo que retroceder.
��Quiero que se vaya de mi casa -le dijo.
��Me dijo que les ense�ara disciplina como mejor me pareciera -protest� la ni�era Edwards.
���Y le parece que esto es lo mejor? -dijo Phillip, entre dientes, haciendo acopio de todas sus fuerzas para mantener los brazos pegados al cuerpo. Quer�a agitarlos, quer�a coger un libro y golpear a esa mujer igual que ella hab�a hecho con sus hijos.
Pero se contuvo. No sab�a c�mo, pero lo hizo.
���Pegarles con un libro? -continu�, muy furioso.
Mir� a sus hijos; estaban arrinconados contra la pared, seguramente tan asustados de ver a su padre as� como de los castigos de la ni�era. Lo pon�a enfermo ver que lo estaban mirando de aquella manera, al borde de perder totalmente los nervios, pero no pod�a hacer nada para tranquilizarse.
��No vi ninguna vara -dijo la ni�era, con altaner�a.
Y aquello era lo peor que le pod�a haber dicho a Phillip. Not� que se enfurec�a todav�a m�s y luch� contra la rabia que le estaba obnubilando la vista. Hace a�os, hab�a una vara en esa habitaci�n; el gancho todav�a estaba en la pared, al lado de la ventana.
Phillip la hab�a quemado el d�a del funeral de su padre; se hab�a quedado frente al fuego hasta que se asegur� que s�lo quedaban cenizas. Haberla tirado al fuego no era suficiente, necesitaba ver c�mo se destru�a, para siempre.
Y se acord� de aquella vara, de los cientos de veces en que lo hab�an golpeado con ella, a pesar del dolor y la indignaci�n, a pesar de todos los esfuerzos que hab�a hecho por no llorar.
Su padre no soportaba a los lloricas. Las l�grimas s�lo provocaban otra ronda de golpes. Con la vara, con el cintur�n, con la fusta de montar o, cuando no hab�a nada de eso, con la mano.
Pero jam�s, pens� Phillip con una extra�a sensaci�n de desapego, jam�s con un libro. Seguramente, a su padre no se le hab�a ocurrido.
��Fuera -dijo Phillip, en voz baja. Y entonces, cuando la ni�era no reaccion�, lo dijo a gritos-. �Fuera! �Fuera de esta casa!
��Sir Phillip -dijo ella, alej�ndose de �l y del alcance de sus fuertes y largos brazos.
���Fuera! �Fuera! �Fuera!
Ya no sab�a de d�nde proced�a toda esa rabia. De alg�n sitio muy profundo de su ser que hab�a estado encerrado durante mucho tiempo.
���Tengo que recoger mis cosas! -grit� ella.
��Tiene media hora -dijo Phillip, en voz baja, aunque todav�a agitada por la rabia-. Treinta minutos. Si para entonces no se ha ido, yo mismo la sacar� de aqu� a patadas.
La ni�era Edwards se qued� en la puerta, empez� a caminar pero, entonces, se gir�:
��Est� echando a perder a estos ni�os -dijo, entre dientes.
��Bueno, eso es problema m�o.
��Como quiera. S�lo son unos peque�os monstruos, maleducados y consentidos�
�Tan poco aprecio sent�a por su vida? Phillip estaba a un paso de perder la paciencia y cogerla por el brazo y sacarla �l mismo de su casa.
��Fuera -gru��, y esper� que fuera la �ltima vez que tuviera que decirlo. No podr�a contenerse mucho m�s. Avanz� un poco, reforzando el efecto de sus palabras y, por fin, �por fin!, aquella mujer desapareci�.
Por un momento, Phillip se qued� quieto, intentando calmarse, relajar la respiraci�n y esperar que la sangre le bajara de la cabeza. Estaba de espaldas a los ni�os y le daba mucho miedo darse la vuelta. Se estaba muriendo por dentro, y la rabia por haber contratado a esa mujer, a ese monstruo, para que cuidara a sus hijos, lo estaba destrozando. Y, encima, hab�a estado demasiado ocupado evit�ndolos para darse cuenta de que estaban sufriendo.
Sufriendo lo mismo que �l de ni�o.
Muy despacio, se gir�, aterrado por lo que pod�a ver en sus ojos.
Sin embargo, cuando levant� la vista del suelo y los mir� a los ojos, los ni�os reaccionaron y se abalanzaron sobre �l con tanta fuerza que casi lo tiraron al suelo.
���Papi! -exclam� Amanda, usando aquella palabra que no hab�a usado en a�os. Hac�a mucho tiempo que era, sencillamente, �padre� y se hab�a olvidado de lo bien que sonaba el apelativo cari�oso.
Y Oliver tambi�n lo estaba abrazando, rode�ndolo con sus peque�os brazos por la cintura, y escondiendo la cara para que su padre no viera que estaba llorando.
Pero Phillip se dio cuenta. Las l�grimas le estaban empapando la camisa y notaba cada movimiento de su cabeza en el est�mago.
Los rode� con los brazos, de manera protectora.
��Shhh -dijo-. Ya est�. Estoy aqu�. -Unas palabras que jam�s hab�a dicho, palabras que jam�s imagin� que dir�a; jam�s se hab�a imaginado que su presencia ser�a la que calmar�a la situaci�n-. Lo siento -dijo-. Lo siento mucho.
Le hab�an dicho que no les gustaba la ni�era Edwards y �l no les hab�a hecho caso.
��No es culpa tuya, pap� -dijo Amanda.
S� que lo era, pero ahora no servir�a de nada empezar a darle vueltas. No ahora que ten�an la oportunidad de empezar de cero.
��Encontraremos una nueva ni�era -les dijo.
���Una como la se�orita Millsby? -pregunt� Oliver, que ya hab�a dejado de llorar.
Phillip asinti�.
��Una como ella.
Oliver lo mir� con mucha franqueza.
���Puede la se�orita Brid� mam� ayudar a escogerla?
��Claro que s� -respondi� Phillip, acarici�ndole el pelo-. Supongo que querr� dar su opini�n. Es una mujer con muchas opiniones.
Los ni�os se rieron.
Phillip sonri�.
��Ya veo que la conoc�is muy bien.
��Le gusta hablar -dijo Oliver, titubeante.
��Pero �es muy inteligente! -a�adi� Amanda.
��S� que lo es -dijo Phillip, en voz baja.
��Me gusta -dijo Oliver.
��A m� tambi�n -a�adi� su hermana.
��Me alegro de escuchar eso -les dijo Phillip-, porque creo que ha venido para quedarse.
�Y yo tambi�n�, pens�. Se hab�a pasado a�os evitando a sus hijos, temiendo cometer un error, aterrado de perder los nervios. Cre�a que, al mantenerlos lejos de �l, estaba haciendo lo mejor para ellos, pero no era as�. Se hab�a equivocado.
��Os quiero -les dijo, de repente, muy emocionado-. Lo sab�is, �verdad?
Los ni�os asintieron, con los ojos brillantes.
��Siempre os querr� -susurr� y se agach� hasta quedar a su misma altura. Sabore� la agradable sensaci�n de abrazarlos-. Siempre os querr�.



Cap�tulo 17

�� no importa, Daphne, creo que no deber�as haberte marchado.�

Eloise Bridgerton a su hermana,
la duquesa de Hastings, durante la breve separaci�n
de Daphne de su marido, a las pocas semanas
de estar casados.

El camino hasta casa de Benedict estuvo lleno de surcos y baches y, cuando Eloise baj� del carruaje frente a la casa de su hermano, hab�a pasado de estar enfadada a estar de un humor de perros. Y, para empeorarlo todo un poco m�s, cuando el mayordomo le abri� la puerta, la mir� como si fuera una loca.
���Graves? -pregunt� Eloise cuando result� obvio que el pobre hombre no pod�a hablar.
���La est�n esperando? -pregunt� �l, aturdido.
��Bueno, no -dijo Eloise, mirando hacia la casa porque, en realidad, all� es donde quer�a estar.
Hab�a empezado a lloviznar y Eloise no iba protegida para la lluvia.
��Pero no creo que les� -empez� a decir.
Graves se apart�, recordando su deber y dej�ndola pasar.
��Es el se�orito Charles -dijo, refiri�ndose al hijo mayor de Benedict y Sophie, que apenas ten�a cinco a�os y medio-. Est� muy enfermo. Est�
Eloise not� que ten�a un nudo en la garganta.
���Qu� le pasa? -pregunt�, sin molestarse en disimular su preocupaci�n-. �Se va a�? -Por Dios, �c�mo se preguntaba si un ni�o se iba a morir?
��Avisar� a la se�ora Bridgerton -dijo Graves, tragando saliva. Se dio la vuelta y subi� las escaleras a toda prisa.
���Espere! -exclam� Eloise, que quer�a hacerle m�s preguntas, pero ya hab�a desaparecido.
Se dej� caer en una silla, muy asustada y, por si no fuera poco, muy enfadada consigo misma por haberse atrevido a quejarse de su vida. Sus problemas con Phillip que, de hecho, no eran tales, s�lo una peque�a rabieta, no eran nada comparados con esto.
���Eloise!
El que baj� las escaleras fue Benedict, no Sophie. Estaba demacrado, con los ojos hundidos y la piel p�lida. A Eloise no le hizo falta preguntarle cu�nto tiempo llevaba sin dormir; seguro que a su hermano no le har�a gracia y, adem�s, la respuesta estaba reflejada en su cara: llevaba d�as despierto.
���Qu� haces aqu�? -le pregunt�.
��Ven�a de visita -dijo ella-. A saludaros. No ten�a ni idea. �Qu� ha pasado? �C�mo est� Charles? Le vi la semana pasada y estaba bien. Estaba� �Qu� ha pasado?
Benedict tard� unos segundos en reunir fuerzas para hablar.
��Tiene mucha fiebre. No s� por qu�. El s�bado se despert� muy bien pero, a la hora de comer, estaba� -Se apoy� en la pared y cerr� los ojos, encerr�ndose en su agon�a-. Estaba hirviendo -susurr�-. Y no s� qu� hacer.
���Qu� ha dicho el m�dico? -pregunt� Eloise.
��Nada -respondi� Benedict, derrotado-. Al menos, nada bueno.
���Puedo verle?
Benedict asinti�, sin abrir los ojos.
��Tienes que descansar -dijo Eloise.
��No puedo -dijo �l.
��Tienes que hacerlo. En estas condiciones, no le haces bien a nadie, y me temo que Sophie debe estar igual.
��La obligu� a acostarse hace una hora -dijo-. Parec�a un cad�ver.
��Bueno, t� no tienes mejor aspecto -le dijo Eloise, utilizando a prop�sito un tono decidido y seguro.
A veces, era lo que la gente necesitaba en un momento as�, que les dijeran qu� hacer. La compasi�n s�lo conseguir�a que su hermano se echara a llorar y ninguno de los dos quer�a que aquello pasara.
��Tienes que acostarte -le mand� Eloise-. Ahora. Yo me encargar� de Charles. Aunque s�lo duermas una hora, pero te sentir�s mucho mejor.
Benedict no le respondi�; se hab�a quedado dormido all� de pie.
Eloise se puso al frente de la situaci�n. Le dijo a Graves que metiera a Benedict en la cama y ella fue a la habitaci�n del ni�o e intent� no echarse a llorar cuando lo vio.
Parec�a tan peque�o y fr�gil en aquella cama tan grande; Benedict y Sophie lo hab�an llevado a su habitaci�n, que era m�s grande, para tener m�s espacio para atenderlo. Estaba ardiendo pero, cuando abri� los ojos, Eloise vio que los ten�a cristalinos y era incapaz de fijar la mirada en algo concreto. Adem�s, cuando no estaba totalmente inm�vil, deliraba diciendo cosas incoherentes sobre caballos, �rboles y mazapanes.
Eloise se pregunt� qu� dir�a ella, en estado delirante, si alguna vez se pon�a tan enferma.
Le sec� la frente, lo gir� y ayud� a las sirvientas a cambiarle las s�banas, y ni siquiera se dio cuenta que el sol se hab�a escondido por el horizonte. S�lo daba gracias al cielo porque Charles parec�a no empeorar con sus cuidados. Seg�n los sirvientes, Benedict y Sophie hab�an estado a su lado dos d�as enteros y Eloise no quer�a ir a despertarlos con malas noticias.
Se sent� en una silla junto a la cama, le ley� su libro favorito y le explic� historias de cuando su padre era peque�o. Y, aunque dudaba que pudiera escucharla, aquello le hac�a sentirse mejor porque no pod�a quedarse all� sentada sin hacer nada.
Sin embargo, no fue hasta las ocho de la tarde, cuando Sophie se despert� y le pregunt� por Phillip, que se le ocurri� que deber�a enviarle una nota porque, a lo mejor, estaba preocupado.
As� que escribi� algo breve, s�lo para decirle que estaba velando a su sobrino. Phillip lo entender�a.

A las ocho de la tarde, Phillip estaba convencido de que Eloise hab�a muerto en un accidente o lo hab�a abandonado.
Y ninguna de las opciones le parec�a demasiado agradable.
No cre�a que lo hubiera abandonado; parec�a bastante feliz con su matrimonio, a pesar de la pelea que hab�an tenido por la ma�ana. Adem�s, no se hab�a llevado nada, aunque aquello no significaba nada porque casi todas sus cosas todav�a ten�an que llegar de Londres. Si se hab�a marchado, no dejaba gran cosa en Romney Hall.
S�lo un marido y dos hijos.
Por Dios, y a los ni�os les hab�a dicho: �Creo que ha venido para quedarse�.
No, pens� con ferocidad, Eloise no lo dejar�a. Nunca har�a algo as�. No era una mujer cobarde y jam�s huir�a de su matrimonio. Si hab�a algo que no le gustaba, se lo dir�a, a la cara y sin rodeos.
Y eso, pens� mientras se pon�a el abrigo y sal�a corriendo hacia la puerta, significaba que ten�a que estar muerta en alguna cuneta del camino a Wiltshire. Hab�a estado lloviendo toda la tarde y los caminos entre su casa y la de Benedict no estaban en demasiado buenas condiciones.
Demonios, casi ser�a mejor que lo hubiera abandonado.
Sin embargo, camino de Mi Casa, el est�pido nombre de la propiedad de Benedict Bridgerton, empapado y de muy mal humor, cada vez estaba m�s convencido de que Eloise lo hab�a abandonado.
Porque no estaba en ninguna cuneta, ni hab�a ning�n rastro de alg�n accidente de carruaje, ni la hab�a encontrado en ninguna de las dos posadas que hab�a en el camino.
Y s�lo hab�a un camino para ir desde Romney Hall hasta Mi Casa; era imposible que estuviera en cualquier otra posada de cualquier otro camino y que todo aquello acabara por saldarse en un terrible malentendido.
��Tranquilo -se dijo, mientras sub�a las escaleras de casa de Benedict-. Tranquilo.
Porque nunca hab�a estado tan cerca de perder los nervios.
A lo mejor hab�a una explicaci�n l�gica. A lo mejor no hab�a querido volver mientras llov�a. No llov�a tanto, pero era algo continuo, y supuso que no le apetec�a viajar en esas condiciones.
Levant� el picaporte y golpe� la puerta. Con fuerza.
A lo mejor se hab�a roto una rueda del carruaje.
Volvi� a golpear la puerta.
No, eso no lo explicar�a. Benedict podr�a haberla enviado a casa en el suyo.
A lo mejor�
A lo mejor�
Intent�, sin �xito, buscar alguna otra explicaci�n para que Eloise estuviera all� con su hermano y no en casa con su marido. Y no se le ocurr�a ninguna.
La maldici�n que sali� por sus labios era algo que hac�a muchos a�os que no dec�a.
Volvi� a coger el picaporte, dispuesto a arrancarlo y lanzarlo por la ventana, pero justo entonces se abri� la puerta y Phillip se encontr� delante de Graves, el mayordomo a quien hab�a conocido hac�a apenas dos semanas, cuando hab�a venido a hacer ver que cortejaba a Eloise.
���Y mi mujer? -pregunt� Phillip, casi gru�endo.
���Sir Phillip! -dijo el mayordomo, sorprendido.
Phillip no se movi�, a pesar de que la lluvia le resbalaba por la cara. La maldita casa no ten�a p�rtico. �D�nde se hab�a visto que una casa inglesa no tuviera p�rtico?
��Mi mujer -le espet�, otra vez.
��Est� aqu� -le dijo Graves-. Pase.
Phillip dio un paso adelante.
��Quiero a mi mujer -dijo-. Ahora.
��Permita que le quite el abrigo -dijo Graves.
��Me da igual el abrigo -dijo Phillip, de malos modos-. Quiero a mi mujer.
Graves se qued� helado, con las manos todav�a estiradas para quitarle el abrigo.
���Ha recibido la nota de la se�ora Crane?
��No, no he recibido ninguna nota.
��Ya me parec�a que hab�a venido muy r�pido -murmur� Graves-. Se debe haber cruzado con el mensajero por el camino. Ser� mejor que entre.
��Ya estoy dentro -dijo Phillip, muy serio.
Graves espir�, en realidad fue m�s bien un intenso suspiro, algo muy extra�o en un mayordomo que se supon�a que no deb�a hacer gala de ning�n sentimiento.
��Creo que tendr� que quedarse un buen rato -dijo Graves, con suavidad-. Qu�tese el abrigo. S�quese. Querr� estar c�modo.
De repente, la rabia de Phillip se transform� en preocupaci�n. �Es que le hab�a pasado algo a Eloise? Por Dios, si le hab�a pasado�
���Qu� sucede? -susurr�.
Acababa de recuperar a sus hijos. No estaba preparado para perder a su mujer.
El mayordomo encar� las escaleras con los ojos tristes.
��Acomp��eme -dijo Graves, en voz baja.
Phillip lo sigui� y a cada paso que daba, mayor era el miedo que sent�a.

Obviamente, Eloise hab�a acudido a misa casi cada domingo de su vida. Era lo que se esperaba de ella y era lo que hac�a la gente buena y honesta pero, en realidad, nunca hab�a sido una persona especialmente religiosa. Durante los sermones, sol�a dejar volar la imaginaci�n, cantaba los himnos porque le gustaba la m�sica y no porque sintiera una elevaci�n espiritual y, adem�s, la iglesia era el �nico lugar en el que una p�sima cantante como ella pod�a cantar en voz alta.
Sin embargo, esa noche, mientras contemplaba a su peque�o sobrino, rez�.
Charles no hab�a empeorado, pero tampoco hab�a mejorado y el doctor, que hab�a venido y se hab�a marchado por segunda vez ese d�a, hab�a pronunciado las temerosas palabras: �en manos de Dios�.
Eloise odiaba esa frase, odiaba que los m�dicos recurrieran a ella cuando se enfrentaban a una enfermedad que los superaba, pero, si el doctor ten�a raz�n y la vida de Charles estaba en manos de Dios, entonces es a �l a quien Eloise rezar�a.
Eso s�, s�lo cuando no le estaba aplicando compresas fr�as en la frente o le estaba haciendo beber caldo caliente. Y, aunque hab�a tantas cosas por hacer, se pasaba las horas en vela, nada m�s.
As� que se sent�, con las manos juntas en el regazo, y suplic�:
��Por favor, por favor.
Y entonces, como si alguien hubiera respondido a la plegaria equivocada, escuch� un ruido en la puerta y, por imposible que pareciera, era Phillip, aunque hab�a mandado el mensajero apenas hac�a una hora. Estaba empapado por la lluvia, con el pelo pegado en la frente, pero Eloise estaba m�s contenta que nunca de verlo y, antes de saber lo que estaba haciendo, cruz� la habitaci�n y se lanz� a sus brazos.
��Oh, Phillip -solloz�, d�ndose permiso para llorar, finalmente. Todo el d�a se hab�a estado haciendo la fuerte, oblig�ndose a ser la roca que su hermano y su cu�ada necesitaban. Pero ahora Phillip estaba all� y, cuando la abraz�, tan s�lido y fuerte, Eloise dej� que, por una vez, el fuerte fuera otro.
��Pens� que eras t� -susurr� Phillip.
���Qu�? -pregunt� ella, confundida.
��El mayordomo� no me lo ha explicado hasta que hemos llegado a la puerta. Pens� que te hab�a� -Mene� la cabeza-. No importa.
Eloise no dijo nada, pero lo mir� con una peque�a y t�mida sonrisa en el rostro.
���C�mo est�? -pregunt� Phillip.
Ella neg� con la cabeza.
��No muy bien.
Phillip mir� a Benedict y a Sophie, que se hab�an levantado para saludarlo. Tampoco parec�an demasiado bien.
���Cu�nto tiempo lleva as�? -pregunt�.
��Dos d�as -respondi� Benedict.
��Dos d�as y medio -lo corrigi� Sophie-. Desde el s�bado por la ma�ana.
��Tienes que secarte -dijo Eloise, al separarse de �l-. Y yo tambi�n. -Se mir� el vestido, que hab�a quedado empapado por el abrazo-. O acabar�s peor que Charles.
��Estoy bien -dijo Phillip, acer�ndose a la cama del ni�o. Le puso la mano en la frente, neg� con la cabeza y mir� a sus padres-. No tengo sensibilidad -dijo-. Tengo las manos demasiado fr�as por la lluvia.
��Tiene fiebre -confirm� Benedict, cabizbajo.
���Qu� le hab�is hecho? -pregunt� Phillip.
���Sabes algo de medicina? -pregunt� Sophie, con los ojos llenos de esperanzas renovadas.
��El doctor le ha sacado sangre -dijo Benedict-. Pero parece que no ha hecho efecto.
��Le hemos estado dando caldo -dijo Sophie-. Enfri�ndolo cuando se calienta demasiado.
��Y calent�ndolo cuando se enfr�a -a�adi� Eloise, desesperada.
��Parece que todo es en vano -susurr� Sophie. Y entonces, delante de todos, se vino abajo. Se abalanz� sobre el lateral de la cama y empez� a llorar.
��Sophie -dijo Benedict, arrodill�ndose junto a ella y abraz�ndola. Cuando vieron que �l tambi�n estaba llorando, Phillip y Eloise apartaron la mirada.
��T� de corteza de sauce -le dijo Phillip a Eloise-. �Ha tomado eso?
��No creo. �Por qu�?
��Es algo que aprend� en Cambridge. Se sol�a dar para paliar el dolor antes que el laudanum se popularizara tanto. Uno de mis profesores dec�a que ayudaba a bajar la fiebre.
���Se lo diste a Marina? -pregunt� Eloise.
Phillip la mir� sorprendido, pero luego record� que Eloise todav�a cre�a que Marina hab�a muerto por una gripe pulmonar que, en parte, deb�a ser verdad.
��Lo intent� -dijo �l-, pero no pod�a hacerle tragar nada. Adem�s, estaba mucho m�s enferma que Charles. -Trag� saliva, recordando-. En muchos aspectos.
Eloise se lo qued� mirando un buen rato y luego, de repente, se gir� hacia Benedict y Sophie, que ya se hab�an calmado un poco, aunque segu�an arrodillados en el suelo, viviendo un momento de intimidad.
Sin embargo, Eloise, como era habitual en ella, no tuvo ning�n miramiento con los momentos privados en una situaci�n como �sa, as� que agarr� a su hermano por el brazo y lo gir�.
���Ten�is t� de corteza de sauce? -le pregunt�.
Benedict la mir�, parpadeando, y dijo:
��No lo s�.
��Puede que la se�ora Crabtree s� -dijo Sophie, refiri�ndose a la esposa del matrimonio mayor que se hab�a encargado de Mi Casa hasta que Benedict se cas�, cuando s�lo era su refugio veraniego-. Siempre tiene cosas as�. Pero ella y el se�or Crabtree han ido a visitar a su hija y no volver�n hasta dentro de unos d�as.
���Pod�is entrar en su casa? -les pregunt� Phillip-. Si lo tiene, lo reconocer�. No es una hoja de t�. S�lo es la corteza, que se hierve. Puede que ayude a bajarle la fiebre.
���Corteza de sauce? -pregunt� Sophie, incr�dula-. �Quieres curar a mi hijo con la corteza de un �rbol?
��Seguro que no puede hacerle da�o -dijo Benedict, muy serio, caminando hacia la puerta-. Ven conmigo, Crane. Tenemos una llave de su casa. Yo mismo te acompa�ar�. -Sin embargo, cuando lleg� a la puerta se gir� hacia Phillip-. �Sabes lo que haces?
Phillip le dijo lo �nico que sab�a.
��No lo s�. Espero que s�.
Benedict lo mir� a los ojos y Phillip supo que su cu�ado estaba deliberando consigo mismo. Una cosa era dejar que se casara con su hermana y otra cosa muy distinta era dejar que le metiera extra�os brebajes a su hijo por la boca.
Pero Phillip lo comprendi� perfectamente. �l tambi�n era padre.
��Est� bien -dijo Benedict-. Vamos.
Y, mientras sal�a de la casa, s�lo rezaba para que la confianza que Benedict Bridgerton hab�a depositado en �l se viera recompensada.

Al final, nunca se supo si fue el t� de corteza de sauce, las plegarias de Eloise o la suerte pero, al d�a siguiente, Charles ya no ten�a fiebre y, aunque todav�a estaba un poco d�bil, estaba claro que se encontraba mejor. Hacia mediod�a, qued� claro que la presencia de Phillip y de Eloise ya no era necesaria, as� que subieron al carruaje y se fueron a casa, impacientes por meterse en la resistente cama y, por una vez, irse a dormir directamente.
Se pasaron los primeros diez minutos en silencio. Por incre�ble que parezca, Eloise estaba demasiado cansada para hablar. Sin embargo, a pesar del agotamiento, tambi�n estaba demasiado agitada por el estr�s y la preocupaci�n que hab�an pasado durante la noche. As� que se conform� con observar el paisaje por la ventana. En cuanto a Charles le hab�a bajado la fiebre, hab�a dejado de llover, como si una se�al divina le dijera que lo hab�an salvado sus plegarias, pero mientras miraba de reojo a su marido, que estaba sentado a su lado con los ojos cerrados, aunque ella sab�a que no estaba dormido, pens� que lo que hab�a salvado era la corteza de sauce.
No sab�a por qu� estaba tan segura, y era consciente de que jam�s podr�a demostrarlo, pero su sobrino estaba vivo por una taza de t�.
Y pensar en las pocas probabilidades que hab�a de que Phillip estuviera en casa de Benedict esa noche. Hab�an sido una serie de sucesos muy particulares. Si Eloise no hubiera subido a ver a los gemelos, si no hubiera ido a decirle a Phillip que aquella ni�era no le gustaba, si no se hubieran peleado�
Visto as�, el peque�o Charles Bridgerton era, posiblemente, el chico m�s afortunado de Inglaterra.
��Gracias -dijo Eloise, que no hab�a sabido que iba a hablar hasta que las palabras le salieron por la boca.
���Por? -susurr� Phillip somnoliento, sin abrir los ojos.
��Por Charles -dijo ella.
Phillip abri� los ojos y se gir� hacia ella.
��Jam�s sabremos si ha sido por la corteza de sauce.
��Yo s� que lo s� -dijo ella, con firmeza.
�l sonri�.
��Siempre lo sabes todo.
Y Eloise pens�: �es esto lo que hab�a so�ado toda su vida? �No la pasi�n ni los gemidos de placer cuando estaba con �l en la cama, sino esto?
�Esta sensaci�n de seguridad, de compa��a, de estar sentada al lado de alguien en un carruaje y que todas las partes de tu ser te digan que es donde debes estar?
Lo cogi� de la mano.
��Fue horrible -dijo, sorprendida por tener l�grimas en los ojos-. Creo que nunca en mi vida he pasado tanto miedo. No me imagino lo que ha debido ser para Benedict y Sophie.
��Ni yo -dijo Phillip, con suavidad.
��Si hubiera sido uno de nuestros hijos� -dijo, y entonces se dio cuenta que, por primera vez, hab�a dicho �nuestros hijos�.
Phillip se qued� callado un buen rato. Cuando habl�, estaba mirando por la ventana.
��Durante toda la noche, cada vez que miraba a Charles -dijo, con una voz muy ronca-, daba gracias a Dios que no fueran Oliver o Amanda. -Se gir� hacia Eloise, con la culpabilidad reflejada en el rostro-. Pero ning�n ni�o deber�a pasar por eso.
Eloise le apret� la mano.
��No creo que ese sentimiento sea malo. No eres un santo. S�lo eres un padre. Y creo que uno muy bueno.
La mir�, extra�ado, y mene� la cabeza.
��No -dijo-. No lo soy. Pero espero serlo.
Ella lade� la cabeza.
���Phillip?
��Ten�as raz�n -dijo �l, apretando los labios-. Sobre la ni�era. Quer�a que todo saliera bien, as� que no le prest� atenci�n, pero ten�as raz�n. Les pegaba.
���Qu�?
��Con un libro -continu� �l, con una voz muy cansada, como si se hubiera quedado sin emociones-. Entr� en la habitaci�n de los ni�os y estaba golpeando a Amanda con un libro. Con Oliver ya hab�a acabado.
��Oh, no -dijo Eloise, mientras l�grimas de pena y de rabia, le resbalaban por las mejillas-. No me imagin�. No me gustaba, de acuerdo, y les hab�a pegado en los nudillos pero� a m� tambi�n me pegaron en los nudillos. Nos lo han hecho a todos. -Se hundi� en el asiento, como si llevara un enorme peso de culpa en los hombros-. Deber�a haberme dado cuenta. Deber�a haberlo visto.
Phillip se ri�.
��Apenas llevas quince d�as viviendo en casa. Yo llevo meses conviviendo con esa mujer. Si yo no lo vi, �por qu� ibas a hacerlo t�?
Eloise no ten�a nada que decir, al menos nada que evitara que su marido se sintiera todav�a m�s culpable.
��Supongo que la has despedido -dijo, al final.
Phillip asinti�.
��Les dije a los ni�os que nos ayudar�as a encontrar una sustituta.
��Por supuesto -a�adi� ella, enseguida.
��Y yo� -Hizo una pausa, se aclar� la garganta y mir� por la ventana antes de continuar-: Yo�
��Dilo, Phillip -le dijo ella, con dulzura.
Sin girarse, dijo:
��Voy a ser mejor padre. Los he ignorado durante demasiado tiempo. Ten�a tanto miedo de convertirme en mi padre, de ser como �l, que no�
��Phillip -susurr� Eloise, cogi�ndole la mano-. No eres como tu padre. Nunca podr�as ser como �l.
��No -dijo �l, con la voz apagada-, pero pens� que s�. Una vez incluso cog� una fusta. Fui a los establos y la cog�. -Hundi� la cabeza en las manos-. Estaba tan furioso. Tanto.
��Pero no la usaste -le susurr� ella, sabiendo que esas palabras eran verdad. Ten�an que serlo.
�l mene� la cabeza.
��Pero quer�a hacerlo.
��Pero no lo hiciste -repiti� ella, con la voz tan firme como pudo.
��Estaba tan furioso -repiti� �l, y Eloise lo vio tan perdido en su propio mundo que no sab�a si la hab�a escuchado. Sin embargo, entonces se gir� hacia ella y la mir� a los ojos-. �Sabes qu� es tener miedo de tu propia rabia?
Eloise neg� con la cabeza.
��No soy un hombre peque�o, Eloise -dijo-. Podr�a hacerle mucho da�o a alguien.
��Yo tambi�n -dijo ella y, ante la sarc�stica mirada de �l, a�adi�-. Est� bien, quiz�s a ti no, pero a un ni�o s�.
��Ser�as incapaz -gru�� �l y se dio la vuelta.
��T� tambi�n -dijo ella.
�l se qued� en silencio.
Y, de repente, Eloise lo entendi� todo.
��Phillip -dijo, con suavidad-, has dicho que estabas furioso pero� �con qui�n?
�l la mir�, perplejo.
��Pegaron el pelo de la institutriz a la almohada, Eloise.
��Ya lo s� -dijo ella, agitando la mano en el aire-. Y seguro que, si hubiera estado presente, yo tambi�n habr�a querido darles una buena paliza. Pero no te he preguntado eso. -Esper� a que le diera una respuesta. Cuando �l no dijo nada, ella a�adi�-: �Estabas furioso con ellos por lo de la cola o estabas furioso contigo mismo porque eras incapaz de controlarlos?
Phillip no dijo nada, pero ambos sab�an la respuesta.
Eloise alarg� el brazo y le acarici� la mano.
��No te pareces a tu padre en nada, Phillip -dijo-. En nada.
��Ahora lo s� -dijo Phillip, suavemente-. No tienes ni idea de las ganas que ten�a de partir por la mitad a esa maldita ni�era Edwards.
��Me lo imagino -dijo Eloise, ri�ndose mientras se apoyaba en el respaldo.
Phillip sonri�. No sab�a por qu� pero hab�a algo gracioso en el tono de su mujer, algo que era incluso agradable. De alguna forma, hab�an conseguido encontrar el lado divertido a una situaci�n que no lo era. Y era maravilloso.
��Es lo que se merec�a -dijo Eloise, encogi�ndose de hombros. Se gir� hacia Phillip-. Pero no le has hecho nada, �verdad?
�l neg� con la cabeza.
��No. Y si he podido controlarme con ella, con mis hijos tambi�n podr� hacerlo.
��Claro que s� -dijo Eloise, como si estuvieran hablando de algo obvio. Le dio unos golpecitos en la mano y luego se gir� hacia la ventana, muy tranquila.
Phillip se dio cuenta que Eloise ten�a mucha fe en �l. Ten�a fe en su bondad interior y en la calidad de su alma, cuando �l hab�a vivido atormentado por las dudas tantos a�os.
Y entonces supo que ten�a que ser sincero y, antes de saber lo que iba a hacer, dijo:
��Cre� que me hab�as dejado.
���Anoche? -pregunt� ella, mir�ndolo muy sorprendida-. �C�mo pudiste pensar algo as�?
�l se encogi� de hombros, en un gesto de desprecio hacia s� mismo.
��Pues no s�. Quiz� porque te fuiste a casa de tu hermano y no volviste.
Eloise ignor� el toque de sarcasmo.
��Bueno, ya has visto lo que me entretuvo y, adem�s, nunca te abandonar�a. Deber�as saberlo.
Phillip arque� una ceja.
���Ah, s�?
��Claro que s� -dijo ella, que lo miraba como si estuviera enfadada con �l-. Hice un juramento en la iglesia y te aseguro que no me lo tomo a la ligera. Adem�s, asum� el compromiso de ser una madre para Oliver y Amanda y jam�s lo romper�a.
Phillip la mir�, muy serio, y luego dijo:
��No, no, claro. No lo har�as. Fui un est�pido al no pensar en eso.
Ella se sent� con la espalda recta y se cruz� de brazos.
��Deber�as haberlo hecho. Me conoces y sabes que nunca lo har�a. -Y entonces, cuando �l no dijo nada, a�adi�-: Esos pobres ni�os. Ya han perdido a su madre biol�gica. Desde luego que no me voy a marchar y obligarlos a pasar por lo mismo otra vez. -Se gir� hacia �l con una expresi�n muy irritada-. No puedo creerme que pensaras que hab�a hecho algo as�.
Phillip se estaba empezando a preguntar lo mismo. S�lo hac�a� Santo Dios, �era posible que s�lo hiciera dos semanas que conoc�a a Eloise? A veces, parec�a que hac�a una vida entera. Porque ten�a la sensaci�n de conocerla perfectamente. Siempre tendr�a sus secretos, claro, como todos, y estaba convencido de que nunca la entender�a porque no se imaginaba llegar a entender a ninguna mujer en la vida.
Sin embargo, la conoc�a. Estaba seguro. Y por eso no deber�a ni haberse planteado la posibilidad de que lo hubiera abandonado.
Debi� de ser el p�nico, puro y duro. Y tambi�n, quiz�, porque era mejor pensar que lo hab�a abandonado a imagin�rsela muerta en alguna cuneta. En el primer caso, al menos pod�a ir a casa de su hermano y llev�rsela a casa.
Si hubiera muerto�
No estaba preparado para la punzada de dolor tan intensa que sinti� con s�lo pensarlo.
�Desde cu�ndo Eloise significaba tanto para �l? �Y qu� iba a hacer para que fuera feliz?
Porque necesitaba que fuera feliz. Y no s�lo, como hab�a estado intentando convencerse a s� mismo, porque una Eloise feliz significaba que Phillip podr�a seguir disfrutando de su vida sin preocupaciones. Necesitaba que fuera feliz porque la idea de que no fuera as� era como clavarle un cuchillo en el coraz�n.
Aunque todo aquello resultaba de lo m�s ir�nico. Se hab�a dicho, una y otra vez, que se hab�a casado con ella para darles una madre a sus hijos y ahora, cuando ella hab�a reconocido que jam�s lo abandonar�a porque el compromiso con los ni�os era demasiado fuerte�
Se hab�a puesto celoso.
Estaba celoso de sus hijos. Quer�a que pronunciara la palabra �mujer� y lo �nico que hab�a escuchado era �madre�.
Quer�a que lo quisiera. A �l. Y no porque hubiera hecho unos votos en la iglesia sino porque estuviera convencida de que no podr�a vivir sin �l. Incluso, quiz�, porque lo amaba.
Lo amaba.
Por Dios, �cu�ndo hab�a pasado eso? �Cu�ndo hab�a empezado a esperar tanto del matrimonio? Se hab�a casado con ella para que sus hijos tuvieran una madre, ambos lo sab�an.
Y luego estaba la pasi�n. Bueno, era un hombre, y hac�a ocho a�os que no estaba con una mujer. �C�mo no iba a emborracharse de placer ante el contacto de la piel de Eloise, ante sus gemidos cuando explotaba a su alrededor?
�Ante la intensidad de su propio placer cada vez que la penetraba?
Hab�a encontrado todo lo que quer�a en el matrimonio. Eloise llevaba la casa a la perfecci�n durante el d�a y calentaba su cama como una cortesana de noche. Cumpl�a tan bien todos sus deseos que Phillip no se hab�a dado cuenta que Eloise hab�a hecho otra cosa.
Se hab�a metido en su coraz�n. Lo hab�a tocado y lo hab�a cambiado. Lo hab�a cambiado a �l.
La quer�a. No buscaba el amor, ni siquiera se le hab�a pasado por la cabeza, pero lo hab�a encontrado y era lo m�s maravilloso del mundo.
Estaba frente a un nuevo amanecer, frente a un nuevo cap�tulo en su vida. Era emocionante. Y aterrador. Porque no quer�a volver a fallar. No, no ahora que hab�a encontrado todo lo que necesitaba. Eloise. Los ni�os. �l mismo.
Hac�a a�os que no estaba a gusto en su piel, a�os que no confiaba en sus instintos. A�os desde la �ltima vez que se mir� al espejo y no apart� la cara.
Mir� por la ventana. El carruaje hab�a aminorado la marcha porque ya estaban llegando a Romney Hall. Todo parec�a gris, el cielo, la piedra de la casa, las ventanas, que reflejaban las nubes. Incluso la hierba parec�a menos verde sin la luz del sol.
Todo iba acorde con su estado an�mico contemplativo.
Un lacayo abri� la puerta y ayud� a Eloise a bajar. Despu�s, cuando baj� Phillip, Eloise se gir� y le dijo:
��Estoy agotada y t� tambi�n pareces cansado. �Por qu� no subimos a descansar un rato?
Phillip estaba a punto de asentir, porque tambi�n estaba agotado, pero antes de poder decir que s�, mene� la cabeza y dijo:
��Sube sin m�.
Ella abri� la boca para protestar pero Phillip le coloc� la mano encima del hombro y la hizo callar.
��Subir� enseguida -dijo-. Pero creo que ahora quiero ir a darles un abrazo a los ni�os.



Cap�tulo 18

�� s� que no te digo muy a menudo, querida madre, lo agradecida que estoy de ser tu hija. No es habitual que un padre ofrezca tanto tiempo y comprensi�n a un hijo. Y es menos habitual todav�a que un padre considere a uno de sus hijos su amigo. Te quiero, mam�.�

Eloise Bridgerton a su madre despu�s de rechazar
su sexta proposici�n de matrimonio.

Cuando se despert�, Eloise se qued� muy sorprendida de ver que el otro lado de la cama estaba intacto. Phillip estaba tan cansado como ella, o incluso m�s, porque la noche anterior hab�a ido hasta casa de Benedict soportando el viento y la lluvia.
Despu�s de arreglarse, empez� a buscarlo por toda la casa pero no lo encontr� en ning�n sitio. Se dijo que no hab�a motivo para preocuparse, que hab�a vivido unos d�as muy dif�ciles y que seguramente necesitaba un tiempo a solas para pensar.
Que ella prefiriera estar con gente no significaba que todo el mundo fuera igual.
Se ri�. Era una lecci�n que hab�a intentado aprender toda su vida, aunque sin �xito.
As� que se oblig� a dejar de buscarlo. Estaba casada y, de repente, entendi� lo que su madre le hab�a dicho la noche de su boda. El matrimonio era un compromiso y Phillip y ella eran muy distintos. Puede que fueran perfectos el uno para el otro, pero eso no quer�a decir que fueran iguales. Y si ella quer�a que �l cambiara algunas actitudes por ella, ella tendr�a que hacer lo mismo por �l.
No lo vio en toda la tarde, ni cuando fue a tomar el t�, ni cuando subi� a darles las buenas noches a los ni�os, ni en el comedor, donde tuvo que cenar sola, sinti�ndose muy peque�a e insignificante en aquella enorme mesa de caoba. Comi� en silencio, aunque vio perfectamente que los lacayos la miraban con l�stima mientras le tra�an y retiraban los platos.
Eloise les sonri�, porque cre�a que siempre hab�a que ser educada, pero por dentro estaba resignada. Deb�a de dar mucha pena cuando dos lacayos, dos hombres, por el amor de Dios, que normalmente viv�an ajenos a las preocupaciones de los dem�s, se compadec�an de ella.
Y es que all� estaba, despu�s de una semana de casada, y cenando sola. �Qui�n no se compadecer�a de ella?
Adem�s, lo �ltimo que los sirvientes sab�an era que sir Phillip hab�a salido como una exhalaci�n por la puerta para ir a buscar a su mujer que, por lo visto, hab�a huido a casa de su hermano despu�s de una fuerte pelea.
Visto as�, a Eloise no le extra�� que Phillip pensara que lo hab�a abandonado.
Comi� deprisa, porque no quer�a alargar la cena m�s de lo necesario y, despu�s de las dos cucharadas de pudin obligatorias, se levant� con la intenci�n de irse a la cama, donde pasar�a la noche como hab�a pasado casi todo el d�a: sola.
Sin embargo, cuando sali� al pasillo, estaba un poco inquieta y no ten�a ganas de acostarse. As� que empez� a caminar, sin rumbo fijo, por la casa. Para ser mayo, hac�a bastante fr�o y Eloise se alegr� de haber tra�do un chal. Hab�a pasado algunas temporadas en grandes casas de campo donde no se apagaba el fuego, y as� estaban iluminadas y c�lidas por la noche, pero Romney Hall, aunque era una casa muy c�moda y acogedora, no ten�a esos delirios de grandeza, as� que las habitaciones se cerraban por la noche y s�lo se encend�an los fuegos necesarios.
Y hac�a mucho fr�o.
Se abrig� m�s con el chal mientras caminaba, disfrutando con que la �nica gu�a fuera la luz de la luna. Pero entonces, cuando se acerc� a la galer�a de retratos, vio la luz de una l�mpara.
All� hab�a alguien y Eloise supo, incluso antes de acercarse m�s, que era Phillip.
Avanz� en silencio, contenta de haberse puesto las zapatillas de suela blanda, y se asom� por la puerta.
Lo que vio casi le rompi� el coraz�n.
Phillip estaba de pie, quieto, frente al retrato de Marina. No se mov�a, s�lo parpadeaba de vez en cuando; estaba contemplando el retrato de su difunta esposa y la expresi�n de su cara era tan triste que Eloise estuvo a punto de gritar.
�Le hab�a mentido cuando le hab�a dicho que nunca la hab�a querido? �Y cuando le hab�a dicho que jam�s hab�a sentido pasi�n por ella?
�Importaba? Marina estaba muerta. No es como si supusiera una competencia real por ganarse el coraz�n de Phillip. Y, aunque lo fuera, �importar�a? Porque �l no la quer�a y Eloise tampoco lo�
O quiz� s�, pens� en uno de esos momentos en que uno siente que no tiene aire en los pulmones.
Le costaba imaginar cu�ndo habr�a podido suceder, o c�mo, pero el afecto y el respeto que sent�a por �l se hab�an convertido en algo m�s profundo.
Y ahora deseaba con todas sus fuerzas que �l sintiera lo mismo.
La necesitaba. De eso estaba segura. La necesitaba quiz� m�s de lo que ella lo necesitaba a �l, pero no era s�lo eso. Le encantaba que la necesitara, que la quisiera, incluso que sintiera que era indispensable para �l, pero quer�a m�s.
Le encantaba c�mo sonre�a, torciendo ligeramente la boca, como un ni�o, y siempre sorprendido, como si no diera cr�dito de su felicidad.
Le encantaba c�mo la miraba, como si fuera la mujer m�s hermosa del mundo cuando ella sab�a, perfectamente, que no lo era.
Le encantaba que escuchara lo que ten�a que decir y c�mo no se dejaba intimidar por ella. Incluso le encantaba la manera que ten�a de decirle que hablaba demasiado porque casi siempre lo dec�a con una sonrisa y porque, claro, era verdad.
Y le encantaba c�mo, incluso despu�s de decirle que hablaba demasiado, la segu�a escuchando.
Le encantaba c�mo quer�a a sus hijos.
Le encantaba su honor, su honestidad y su p�caro sentido del humor.
Y le encantaba c�mo ella se adaptaba en su vida y �l en la de ella.
Era muy agradable. Estaba bien.
Y, al final, descubri� que era aqu� donde pertenec�a.
Sin embargo, ahora Phillip estaba de pie, contemplando el retrato de su difunta esposa y a juzgar por su posici�n tan inm�vil� bueno, s�lo Dios sab�a el tiempo que llevaba all�. Y si todav�a la quer�a�
De repente, se sinti� muy culpable. �Qui�n era ella para sentir algo que no fuera l�stima por Marina? Hab�a muerto muy joven, disfrutando de buena salud. Y se hab�a perdido lo que para Eloise era el mayor regalo de una madre: ver crecer a sus hijos.
Tener celos de una mujer as� era casi un delito.
Sin embargo�
Sin embargo, ella no deb�a ser tan buena persona porque era incapaz de presenciar aquella escena; era incapaz de observar c�mo Phillip miraba el retrato de su primera esposa sin sentir c�mo se le encog�a el coraz�n de envidia. Se acababa de dar cuenta de que quer�a a ese hombre, y que lo har�a hasta el final de sus d�as. Ella lo necesitaba y una mujer muerta, no.
�No�, pens� de repente. Era imposible que siguiera queriendo a Marina. A lo mejor, nunca la hab�a querido. El d�a anterior, por la ma�ana, le hab�a dicho que hac�a ocho a�os que no estaba con una mujer.
��Ocho a�os?�
Y entonces, Eloise lo comprendi� todo.
Madre m�a.
Los dos �ltimos d�as hab�a estado tan alterada, entre una cosa y otra, que no se hab�a parado a pensar en lo que Phillip le hab�a dicho.
Ocho a�os.
Nunca se lo hubiera imaginado. Y mucho menos de Phillip, un hombre que era obvio que disfrutaba� no, era obvio que necesitaba las relaciones f�sicas.
Marina hab�a muerto hac�a quince meses. Si Phillip llevaba ocho a�os sin estar con una mujer, eso significaba que no se hab�an acostado juntos desde que concibieron a los gemelos.
No�
Eloise hizo unos c�lculos mentales. No, debi� ser despu�s de nacer los gemelos. Un poco despu�s.
Puede que Phillip se hubiera equivocado con las fechas, o quiz�s hubiera exagerado, aunque Eloise ten�a la sensaci�n de que Phillip ten�a raz�n. Ten�a la sensaci�n de que sab�a exactamente la �ltima vez que se hab�a acostado con Marina y se tem�a, y m�s ahora que hab�a hecho los c�lculos, que debi� de ser horrible.
Sin embargo, Phillip no la hab�a traicionado. Se hab�a mantenido fiel a una mujer en cuya cama no pod�a meterse. A Eloise no le sorprendi�, porque s�lo era una muestra m�s del honor y la dignidad de su marido, aunque no le habr�a parecido mal que hubiera ido a buscar refugio en otros brazos.
Y el hecho de que no lo hiciera�
Hac�a que lo quisiera todav�a m�s.
Y entonces, si su matrimonio con Marina hab�a sido tan dif�cil y complicado, �por qu� hab�a ido all� esa noche? Porque la estaba mirando como si le estuviera rogando algo, suplicando una cosa.
Estaba suplic�ndole a una mujer muerta.
Eloise no pod�a soportarlo m�s. Dio un paso adelante y se aclar� la garganta.
Phillip la sorprendi� al girarse enseguida; ella hab�a pensado que tendr�a la cabeza tan lejos de all� que no la escuchar�a. No dijo nada, ni siquiera su nombre, pero entonces�
Alarg� la mano.
Eloise se acerc� a �l y lo cogi� de la mano porque no sab�a qu� otra cosa hacer ni, por extra�o que parezca, qu� decir. Se qued� a su lado y levant� los ojos hacia el retrato de Marina.
���La quer�as? -le pregunt�, aunque sab�a que ya se lo hab�a preguntado antes.
��No -dijo Phillip y Eloise se dio cuenta que una peque�a parte de ella todav�a ten�a miedo que dijera que s� porque, en cuanto Phillip dijo �No�, el alivio que sinti� fue sorprendente.
���La echas de menos?
Phillip respondi� en un tono m�s suave, aunque seguro.
��No.
���La odiabas? -susurr� Eloise.
Phillip neg� con la cabeza y, con una voz muy triste, dijo:
��No.
Ella no sab�a qu� m�s decir, o si deber�a decir algo m�s, as� que esper� a que �l hablara.
Y, despu�s de un buen rato, lo hizo.
��Estaba triste -dijo Phillip-. Siempre estaba triste.
Eloise lo mir�, pero �l mantuvo la mirada fija en el cuadro, como si tuviera que mirarla mientras hablaba de ella. Como si, al menos, le debiera eso.
��Siempre estaba deprimida -continu�-. Siempre un poco serena, si se puede decir as�, pero fue peor despu�s del nacimiento de los gemelos. No s� qu� pas�. La partera dijo que era normal que las mujeres lloraran despu�s de dar a luz, que no me preocupara, que se le pasar�a en unas pocas semanas.
��Pero no se le pas� -dijo Eloise.
Phillip neg� con la cabeza y entonces, con un movimiento brusco, se apart� un mech�n de pelo que le hab�a ca�do encima de la ceja.
��S�lo empeor�. No s� c�mo explicarlo. Era casi como si� -intent� encontrar las palabras que buscaba y, cuando lo hizo, habl� en un suspiro-� casi como si hubiera desaparecido� Apenas sal�a de la cama� Nunca la vi sonre�r� Lloraba mucho. Mucho.
Dijo las frases muy despacio, una a una, como si fuera recordando cada pedazo de informaci�n lentamente. Eloise no dijo nada, no quer�a interrumpirlo o decir algo sobre un tema que desconoc�a por completo.
Y entonces, al final, Phillip apart� los ojos de Marina y mir� a Eloise, fijamente.
��Lo intent� todo para hacerla feliz. Todo lo que estaba en mi mano. Todo lo que sab�a. Pero no fue suficiente.
Eloise abri� la boca y emiti� un peque�o ruido, el principio de un susurro en el que pretend�a decirle que lo hab�a hecho lo mejor que hab�a podido, pero �l la interrumpi�.
���Lo entiendes, Eloise? -le pregunt�, un poco m�s alto, en un tono m�s urgente-. No fue suficiente.
��No fue culpa tuya -dijo ella, con dulzura porque, aunque no hab�a conocido a Marina de mayor, conoc�a a Phillip, y seguro que era verdad.
��Al final, me rend� -dijo, con una voz totalmente inexpresiva-. Dej� de intentar ayudarla. En lo referente a ella, me cans� de darme golpes con la cabeza contra una pared. Y lo �nico que hice fue intentar proteger a los ni�os, intentar mantenerlos lejos de ella cuando ten�a un mal d�a. Porque la quer�an mucho. -La mir� suplicante, quiz� para que lo entendiera o quiz� para algo que Eloise no entend�a-. Era su madre.
��Lo s� -susurr� ella.
��Era su madre y no� no pod�a�
��Pero t� estuviste con ellos -dijo Eloise, con entusiasmo-. Estuviste con ellos.
Phillip se ri� de mala gana.
��S�, y ya ves lo bien que les ha ido. Una cosa es tener un padre horrible pero �los dos? Jam�s hubiera deseado eso para mis hijos y, a pesar de todo� aqu� estamos.
��No eres un mal padre -dijo Eloise, incapaz de esconder el tono de reprimenda de su voz.
Phillip se encogi� de hombros y se volvi� a girar hacia el cuadro, incapaz de pensar en lo que Eloise le estaba diciendo.
���Sabes lo que duele? -susurr� �l-. �Tienes alguna idea?
Ella neg� con la cabeza, aunque Phillip no la estaba mirando.
���Intentarlo tanto, tant�simo, y no conseguir nada? Diablos� -Ri�, una risa breve y fuerte llena de odio hacia s� mismo-. Diablos -repiti�-. No me gustaba y, a pesar de eso, me doli� mucho.
���No te gustaba? -pregunt� Eloise, tan sorprendida que incluso la voz le cambi�.
Phillip hizo una mueca ir�nica.
���Te puede gustar alguien a quien no conoces? -Se gir� hacia Eloise-. No la conoc�a, Eloise. Estuve casado con ella ocho a�os y nunca la conoc�.
��A lo mejor no dej� que la conocieras.
��A lo mejor deber�a haber puesto m�s empe�o.
��A lo mejor -dijo Eloise, impregnando su voz con toda la convicci�n del mundo-, no pod�as hacer m�s. Hay gente que ya nace triste, Phillip. No s� por qu�, dudo que alguien lo sepa, pero es as�.
�l la mir� con los m�sculos de la cara contra�dos, dejando claro con aquella mirada oscura que no estaba de acuerdo con ella, as� que Eloise a�adi�:
��No olvides que yo tambi�n la conoc�. De peque�a, mucho antes que t�.
Phillip cambi� la expresi�n y la mir� con tanta intensidad que Eloise estuvo a punto de retroceder.
��Nunca la escuch� re�r -dijo, con dulzura-. Ni una sola vez. Desde que te conoc�, he estado intentando recordarla mejor y comprender por qu� todos los recuerdos que tengo de ella son muy extra�os, y creo que es por eso. Nunca se re�a. �D�nde has visto a un ni�o que no se r�a?
Phillip guard� silencio unos segundos y, despu�s, dijo:
��Creo que yo tampoco la escuch� re�rse nunca. A veces sonre�a, sobre todo cuando los ni�os iban a verla, pero nunca se re�a.
Eloise asinti�, y dijo:
��Yo no soy Marina, Phillip.
��Ya lo s� -dijo �l-. Cr�eme, lo s�. Por eso me cas� contigo.
No era lo que Eloise quer�a o�r pero se guard� la decepci�n para ella sola y lo dej� continuar.
Las arrugas en la frente de Phillip eran cada vez m�s profundas, as� que se las alis� con la mano. Parec�a cansado, harto de tantas responsabilidades.
��S�lo quer�a a alguien que no estuviera triste -dijo-. Alguien que estuviera con los ni�os, alguien que no�
Se interrumpi� y se gir�.
���Alguien que no qu�? -pregunt� ella, con un poco de urgencia, porque present�a que aquello era importante.
Durante un buen rato, Eloise crey� que no le iba a contestar y, al final, cuando ya hab�a perdido las esperanzas, �l dijo:
��Muri� de gripe. Lo sab�as, �verdad?
��S� -dijo ella porque, como Phillip le estaba dando la espalda, si asent�a no la ver�a.
��Muri� de gripe -repiti� �l-. Eso es lo que le dijimos a todo el mundo�
De repente, Eloise se sinti� mareada porque sab�a, con toda la certeza del mundo, lo que iba a decirle.
��Bueno, era la verdad -dijo �l, con brusquedad, sorprendi�ndola. Estaba convencida que iba a decirle que era mentira.
��Es la verdad -repiti� �l-. Pero no es toda la verdad. Muri� de gripe, pero nunca le dijimos a nadie c�mo enferm�.
��El lago -susurr� Eloise, que no pudo evitarlo. Ni siquiera se hab�a dado cuenta de que lo estaba pensando hasta que lo hab�a dicho.
Phillip asinti�, muy serio.
��No cay� al agua por accidente.
Eloise se tap� la boca con la mano. No le extra�aba que Phillip se pusiera como una fiera el d�a que se hab�a llevado a los ni�os a nadar. Se sent�a horrible. Pero ella no lo sab�a, jam�s se lo hubiera imaginado pero, de todas formas�
��La saqu� justo a tiempo -dijo Phillip-. Bueno, justo a tiempo antes de que se ahogara. Aunque no llegu� a tiempo para evitar que muriera de fiebre tres d�as despu�s. -Solt� una risa muy amarga-. Ni siquiera mi famoso t� de corteza de sauce pudo hacer nada por ella.
��Lo siento mucho -susurr� Eloise, y era verdad, a pesar de que la muerte de Marina hubiera significado que Eloise fuera feliz.
��No lo entiendes -dijo Phillip, sin mirarla-. Es imposible que lo entiendas.
��Nunca he conocido a nadie que se quitara la vida -dijo ella, con cuidado, porque no sab�a si aquellas eran las palabras que deb�a decir en una situaci�n como aquella.
��No me refiero a eso -dijo �l. En realidad, lo espet�-. No sabes qu� es estar atrapado, impotente. Intentarlo de todas las maneras y nunca, ni una sola vez -la mir� y Eloise vio que sacaba fuego por los ojos-, obtener nada a cambio. Lo intent�. Lo intent� cada d�a. Lo intent� por m� y por ella pero, sobre todo, por Oliver y Amanda. Hice lo que pude, lo que me dijeron y nada, nada funcion�. Lo intentaba y ella lloraba, lo intentaba una y otra y otra vez y ella se escond�a debajo de la colcha, tapada hasta la cabeza. Viv�a a oscuras, con las cortinas siempre cerradas, las l�mparas con muy poca luz y va y se mata el �nico maldito d�a de sol de todo el invierno.
Eloise abri� los ojos.
��Un d�a de sol -dijo-. Todo el mes estuvo nublado y un d�a, por fin, que sali� el sol, va ella y decide matarse. -Se ri�, con dolor y amargura en la voz-. Despu�s de todo lo que hab�a hecho, encima ten�a que dejarme ese mal recuerdo para el resto de d�as de sol de mi vida.
��Phillip -dijo Eloise, toc�ndole el brazo.
Pero �l la apart�.
��Y, por si eso no fuera bastante, ni siquiera se mat� como Dios manda. Bueno, no -dijo, muy seco-. Supongo que eso fue culpa m�a. Si no la hubiera sacado del agua y la hubiera obligado a torturarnos tres d�as m�s con la incertidumbre de si sobrevivir�a o no, ella habr�a estado encantada de ahogarse. -Se cruz� de brazos y se ri�-. Claro que se muri�. No s� ni por qu� albergamos ninguna esperanza. No luch�, no us� ni un gramo de energ�a para luchar contra la fiebre. Se qued� en la cama dejando que la enfermedad se la llevara, y yo esperaba que sonriera como si, por fin, se alegrara por haber conseguido lo que tanto quer�a.
��Dios m�o -susurr� Eloise, con los pelos de punta por aquella imagen-. �Y lo hizo?
Phillip neg� con la cabeza.
��No. No le quedaban fuerzas ni para eso. Muri� con la misma expresi�n que siempre. Vac�a.
��Lo siento mucho -dijo Eloise, aunque sab�a que sus palabras nunca ser�an suficiente-. Nadie deber�a pasar por algo as�.
Phillip se la qued� mirando, escrut�ndola con la mirada, buscando algo en sus ojos, una respuesta que ella no estaba segura de poseer. Entonces, de repente, Phillip se gir� y camin� hasta la ventana, perdiendo la mirada en la noche.
��Lo intent� todo -dijo, con la voz llena de resignaci�n y arrepentimiento- pero, a�n as�, cada d�a deseaba estar casado con cualquier otra persona. -Ech� la cabeza hacia delante hasta que apoy� la frente en el cristal-. Cualquiera.
Se qued� callado mucho rato. Para Eloise, demasiado, as� que se acerc� a �l y susurr� su nombre, s�lo para escuchar su respuesta. Para saber que estaba bien.
��Ayer -dijo �l, con la voz muy brusca-, dijiste que tenemos un problema�
��No -lo interrumpi� ella, lo m�s r�pido que pudo-. No quer�a decir�
��Dijiste que tenemos un problema -repiti� �l, tan alto y con tanta fuerza que Eloise dud� que la escuchara si lo volv�a a interrumpir-. Pero hasta que pases por lo que he pasado yo -continu�-, hasta que no te veas atrapada en un matrimonio desgraciado, atada a un marido deprimido, hasta que no te hayas ido a la cama durante a�os suplicando que otro ser humano te roce�
Se gir�, se acerc� a ella y le clav� una mirada tan intensa que la empeque�eci� todav�a m�s.
��Hasta que no hayas pasado por todo eso -dijo-, no vuelvas a quejarte de lo que t� y yo tenemos. Porque, para m� para m� -se asfixi� un poco pero no se detuvo-� esto, lo nuestro, es el para�so. Y no podr�a soportar que dijeras lo contrario.
��Oh, Phillip -dijo ella, y entonces hizo lo �nico que se le ocurri�. Se acerc� a �l y lo abraz� con todas sus fuerzas-. Lo siento mucho -susurr�, empap�ndole la camisa de l�grimas-. Lo siento mucho.
��No quiero volver a fracasar -dijo �l, hundiendo la cabeza en el cuello de Eloise-. No puedo� No podr�a�
��No fracasar�s -le prometi� ella-. No fracasaremos.
��Tienes que ser feliz -dijo �l, como si las palabras le salieran directamente del coraz�n-. Tienes que serlo. Por favor, di que�
��Lo soy -le asegur� ella-. Lo soy. Te lo prometo.
�l se separ� y le tom� la cara entre las manos, oblig�ndola a mirarlo a los ojos. Parec�a que buscaba algo, un confirmaci�n, o un absoluci�n o quiz� s�lo una promesa.
��Soy feliz -susurr� ella, cubri�ndole las manos con las suyas-. M�s de lo que jam�s so��. Y estoy orgullosa de ser tu mujer.
Phillip tens� los m�sculos de la cara y le tembl� el labio inferior. Eloise contuvo la respiraci�n. Nunca hab�a visto llorar a un hombre; de hecho, no sab�a que fuera posible pero, entonces, una l�grima resbal� por la mejilla de Phillip y se detuvo en la comisura de los labios hasta que Eloise alarg� la mano y se la sec�.
��Te quiero -dijo �l, con la voz ahogada-. Y no me importa si t� no sientes lo mismo. Te quiero y� y�
��Oh, Phillip -susurr� ella, sec�ndole las otras l�grimas-. Yo tambi�n te quiero.
�l movi� los labios como si quisiera decir algo hasta que se rindi� y la abraz� con toda su fuerza e intensidad. Hundi� la cara en su cuello, susurrando su nombre una y otra vez, hasta que las palabras se convirtieron en besos y movi� la cabeza por la piel de Eloise hasta ir a parar a su boca.
Eloise no supo el tiempo que estuvieron all�, de pie, bes�ndose como si el mundo fuera a desaparecer esa misma noche. Entonces, �l la levant� en brazos, la sac� de la galer�a de retratos, la subi� por las escaleras y, antes de darse cuenta, estaban en la cama y Phillip se hab�a colocado encima de ella.
Y sus labios no se hab�an separado ni un segundo.
��Te necesito -dijo �l, con urgencia, quit�ndole el vestido con dedos temblorosos-. Te necesito como el aire que respiro. Eres mi pan y mi agua.
Ella intent� decir que tambi�n lo necesitaba pero no pudo, ya que cuando Phillip le cubr�a los pezones con la boca, succion�ndola de aquella manera que la encend�a de arriba abajo, y la tomaba prisionera, lo �nico que pod�a hacer era buscar a ese hombre, a su marido, y entregarse a �l con todo lo que ten�a, sin poder hacer nada.
Phillip se levant�, aunque s�lo para quitarse la ropa, y luego volvi� a la cama junto a ella. La atrajo hacia �l hasta que estuvieron de lado, frente a frente, y empez� a acariciarle el pelo con suavidad mientras con la otra mano la ten�a bien agarrada por la parte baja de la cintura.
��Te quiero -le susurr�-. S�lo quiero cogerte y� -Trag� saliva para tranquilizarse-. No tienes ni idea de lo mucho que te deseo en este momento.
Ella sonri�.
��Creo que me hago una idea.
Aquello le hizo sonre�r.
��Me muero por ti. No he sentido nada as� en mi vida y, a pesar de todo� -Se acerc� a ella y le dio un suave beso en la boca-� Ten�a que parar y dec�rtelo.
Eloise no pod�a hablar, casi no pod�a ni respirar. Sinti� c�mo se le llenaban los ojos de l�grimas hasta que resbalaron y cayeron en la mano de Phillip.
��No llores -le susurr�.
��No puedo evitarlo -dijo ella, con voz temblorosa-. Te quiero tanto. Jam�s pens� Siempre hab�a tenido la esperanza, pero supongo que nunca pens� que de verdad�
��Yo tampoco -dijo �l, sabiendo lo que ambos estaban pensando.
�Jam�s pens� que me pasar�a a m�.�
��Soy muy afortunado -dijo �l, mientras le acariciaba el costado, la barriga y la espalda-. Creo que he estado toda la vida esper�ndote.
��Yo s� que te esperaba a ti -dijo ella.
�l la apret� y la atrajo contra s�, casi inflam�ndole la piel.
��No voy a poder ir despacio -dijo, con voz temblorosa-. Creo que acabo de agotar toda mi fuerza de voluntad.
��No vayas despacio -dijo ella, rodando sobre su espalda y coloc�ndolo encima de ella. Separ� las piernas para que �l se colocara entre ellas y acercara su verga al n�cleo de su deseo. Entrelaz� los dedos en el pelo de Phillip y lo atrajo hacia abajo-. No me gusta que vayas despacio -dijo.
Y entonces, en un movimiento fluido, tan r�pido que la dej� sin respiraci�n, la penetr�, hasta el fondo, de modo que Eloise solt� un ��Oh!� de sorpresa.
�l sonri�, con picard�a.
��Has dicho que quer�as que fuera deprisa.
La respuesta de Eloise fue enrollar las piernas a su alrededor, levantar la cadera para tenerlo todav�a m�s adentro, y sonre�r.
��No est�s haciendo nada -le dijo.
Y entonces Phillip lo hizo.
Y cuando empezaron a moverse, todas las palabras desaparecieron. No eran movimientos suaves y compenetrados. No se mov�an como un �nico cuerpo y los sonidos que emit�an no eran musicales ni dulces.
S�lo se mov�an, con necesidad, pasi�n y entrega total al otro, para intentar llegar a la cumbre. Y no tuvieron que esperar demasiado. Eloise intent� aguantar, pero era imposible. Con cada empuj�n, Phillip encend�a un fuego en su interior imposible de ignorar. Y al final, cuando ya no pod�a contenerse ni un segundo m�s, grit� y se arque� debajo de �l, levant�ndolos a los dos del colch�n con la fuerza del orgasmo. Sinti� c�mo el cuerpo entero se le estremec�a e intent� respirar, y lo �nico que pod�a hacer era agarrarse a la espalda de Phillip, clav�ndole los dedos con tanta fuerza que estaba segura que le dejar�a moretones.
Y luego, antes de que ella bajara a la tierra, Phillip grit� y empez� a sacudirse cada vez con m�s fuerza, derram�ndose dentro de ella, hasta que se dej� ir y cay� con todo su peso encima de Eloise.
Pero a ella no le importaba. Le encantaba la sensaci�n de tenerlo encima, le encantaba el peso, el olor y el sabor de su piel sudada.
Lo quer�a.
Era as� de sencillo.
Lo quer�a, y �l la quer�a, y si hab�a otra cosa en el mundo, cualquier otra cosa, no importaba. En ese momento, no.
��Te quiero -susurr� Phillip, rodando hacia un lado y dejando que los pulmones de Eloise se llenaran de aire.
�Te quiero.�
Era todo lo que necesitaba.



Cap�tulo 19

�� los d�as aqu� son muy entretenidos. Voy de compras, salgo a comer y mando invitaciones (y las recibo). Por las noches, normalmente acudo a alg�n baile o voy al teatro, o quiz�s a alguna fiesta m�s �ntima. A veces, me quedo en casa y leo un libro. En realidad, llevo una existencia muy animada; no tengo motivos para quejarme. En ocasiones me pregunto: �qu� m�s puede desear una chica?�

Eloise Bridgerton a sir Phillip Crane,
a los seis meses del inicio de su correspondencia.

Eloise recordar�a la semana siguiente como la m�s m�gica de su vida para siempre. No acudi� a fiestas maravillosas, ni hizo buen tiempo, ni celebr� ning�n cumplea�os, ni tuvo regalos extravagantes, ni recibi� la visita sorpresa de alg�n invitado.
Sin embargo, aunque todo pudiera parecer muy ordinario�
Todo hab�a cambiado.
No fue algo fulminante como un rayo, ni como un portazo, ni como una nota muy aguda en la �pera, pens� Eloise con una sonrisa. Fue un cambio lento y progresivo, de aquellos que empiezan cuando uno los percibe y terminan antes de que te des cuenta que han empezado.
Comenz� unos d�as despu�s de la conversaci�n con Phillip en la galer�a de los retratos. Una ma�ana, cuando se despert�, vio a Phillip completamente vestido y sentado a los pies de la cama, mir�ndola y sonriendo.
���Qu� haces ah�? -le pregunt� Eloise, atrapando la s�bana debajo de los brazos e incorpor�ndose.
��Te miro.
Ella abri� la boca, sorprendida, y no pudo evitar sonre�r.
��No puedo ser tan interesante.
��Todo lo contrario. No se me ocurre otra cosa que pueda captar mi atenci�n durante tanto tiempo.
Ella se sonroj�, diciendo entre dientes algo as� como que era un tonto pero, en realidad, sus palabras hicieron que Eloise quisiera cogerlo y volver a meterlo en la cama. Ten�a el presentimiento de que �l no se resistir�a, nunca lo hac�a, pero se contuvo porque, bueno, se hab�a vestido y seguro que deb�a haberlo hecho por alg�n motivo en especial.
��Te he tra�do una magdalena -le dijo, acerc�ndole un plato.
Eloise le dio las gracias y cogi� el plato. Mientras masticaba, y pensaba que ojal� tambi�n le hubiera tra�do algo para beber, Phillip dijo:
��He pensado que hoy podr�amos salir.
���Los dos?
��Bueno -dijo �l-, quiz� podr�amos ir los cuatro.
Eloise se qued� de piedra, con los dientes clavados en la magdalena, y entonces lo mir�. Era la primera vez que suger�a algo as�. La primera vez, al menos que ella supiera que, en vez de alejarse de sus hijos y dejar que otra persona se hiciera cargo de ellos, Phillip se hab�a acercado a ellos.
��Me parece muy buena idea -dijo ella, con dulzura.
��Muy bien -dijo �l, y se levant�-. Dejar� que te arregles y le dir� a la pobre doncella a la que enga�aste para que hiciera de ni�era temporal que nos llevaremos a los ni�os todo el d�a.
��Seguro que estar� encantada -dijo Eloise.
Mary no quer�a hacer de ni�era, ni siquiera de forma temporal. Nadie del servicio quer�a; conoc�an demasiado bien a los gemelos. Y la pobre Mary, que ten�a un pelo largo precioso, recordaba perfectamente cuando, al no poder arrancar el pelo de la institutriz que los ni�os hab�an pegado a la almohada, hab�an tenido que quemar las s�banas.
Sin embargo, era la �nica soluci�n y Eloise les hab�a hecho prometer a los ni�os que la tratar�an con el respeto debido a una reina y, hasta ahora, hab�an cumplido su palabra. Eloise incluso cruzaba los dedos para que Mary reflexionara y aceptara el puesto de forma permanente. Adem�s, el sueldo era mejor que el de una doncella.
Eloise mir� hacia la puerta y parpade� al ver que Phillip estaba all� de pie, inm�vil.
���Qu� pasa? -le pregunt�.
�l parpade� y la mir� con el ce�o fruncido.
��No s� muy bien qu� hacer.
��Creo que el pomo gira hacia ambos lados -dijo ella, burl�ndose.
�l la mir� a los ojos y dijo:
��No hay ninguna feria ni nada especial en el pueblo. �Qu� podr�amos hacer con los ni�os?
��Cualquier cosa -dijo Eloise, sonri�ndole con todo el amor de su coraz�n-. O nada en especial. De hecho, no importa. Lo �nico que quieren es estar contigo, Phillip. S�lo eso.

Dos horas despu�s, Phillip y Oliver estaban de pie frente a la sastrer�a Larkin en Tetbury, esperando impacientes a que Eloise y Amanda acabaran de comprar.
���Ten�amos que ir de compras? -se quej� Oliver, como si le hubieran pedido que se pusiera trenzas y un vestido.
Phillip se encogi� de hombros.
��Es lo que tu madre quer�a hacer.
��La pr�xima vez, elegiremos nosotros -dijo Oliver-. Si hubiera sabido que tener una madre significaba esto�
Phillip tuvo que hacer un gran esfuerzo para no re�rse.
��Los hombres debemos hacer sacrificios por las mujeres que queremos -dijo, muy serio, d�ndole unos golpecitos en el hombro a su hijo-. As� son las cosas.
Oliver solt� un largo suspiro, como si ya llevara muchos d�as haciendo sacrificios.
Phillip mir� por la ventana. Parec�a que Eloise y Amanda no ten�an ninguna intenci�n de salir.
��Sin embargo, en cuanto a lo de ir de compras y a qui�n decide qu� haremos en la pr�xima salida -dijo-, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Justo en ese momento, Eloise asom� la cabeza por la puerta de la tienda.
���Oliver? -pregunt�-. �Quieres entrar un segundo?
��No -respondi� el ni�o, negando con la cabeza.
Eloise apret� los labios.
��Deja que te lo diga de otra manera -dijo-. Oliver, me gustar�a mucho que entraras un segundo.
Oliver mir� a su padre con ojos suplicantes.
��Me temo que tienes que hacer lo que te pide -dijo Phillip.
���Tantos sacrificios! -dijo, entre dientes, meneando la cabeza mientras sub�a las escaleras.
Phillip tosi� para disimular una carcajada.
���T� tambi�n vienes? -le pregunt� Oliver.
�Demonios, no�, estuvo a punto de responder, aunque se contuvo a tiempo y dijo:
��Tengo que quedarme aqu� fuera vigilando el carruaje.
Oliver entrecerr� los ojos.
���Por qu� tienes que vigilarlo?
��Eh� la presi�n de las ruedas -farfull� Phillip-. Y todos los paquetes que llevamos.
No pudo escuchar lo que Eloise dijo entre dientes, aunque por el tono no debi� ser demasiado agradable.
��Venga, Oliver -dijo, empujando a su hijo por la espalda-. Tu madre te necesita.
��Y a ti tambi�n -dijo Eloise, sonriendo, y Phillip estaba seguro que s�lo lo hab�a dicho para torturarlo-. Necesitas camisas nuevas.
Phillip hizo una mueca.
���Y no puede venir el sastre a casa?
���No quieres elegir la tela?
Neg� con la cabeza y, totalmente convencido, dijo:
��Conf�o a ciegas en tu criterio.
��Creo que tiene que vigilar el carruaje -dijo Oliver, que todav�a estaba en el umbral de la puerta.
��S�, pues si no entra ahora mismo tambi�n tendr� que vigilar su espalda porque�
��Est� bien -dijo Phillip-. Entrar�, pero s�lo un segundo. -De repente, se vio en la parte femenina de la tienda, un lugar lleno de volantes, y se estremeci�-. Si tengo que soportarlo mucho m�s, me morir� de claustrofobia.
���Un hombre grande y fuerte como t�? -dijo Eloise, en un tono inocente-. Tonter�as. -Y entonces lo mir� y, con un movimiento, le dijo que se acercara.
���S�? -pregunt� �l, curioso por saber qu� estaba pasando.
��Amanda -susurr� Eloise, se�alando hacia la puerta que hab�a al fondo de la tienda-. Cuando salga, quiero que sonr�as y aplaudas.
Phillip mir� a su alrededor. Ni siquiera en China se habr�a sentido tan fuera de lugar.
��No se me da demasiado bien.
��Pues aprende -le orden� ella, y despu�s se gir� hacia Oliver-. Ahora es tu turno, se�orito Crane. La se�ora Larkin�
El gru�ido de Oliver fue propio de un hombre moribundo.
��Quiero ir con el se�or Larkin -protest�-. Como pap�.
���Quieres ir con el sastre? -pregunt� Eloise.
Oliver asinti� con determinaci�n.
���De verdad?
El ni�o volvi� a asentir, aunque con menos determinaci�n esta vez.
���A pesar de que, no hace ni una hora, has jurado que no entrar�as en ninguna tienda a menos que hubiera pistolas o soldaditos en el escaparate? -continu� Eloise, hablando en un tono propio de una actriz de teatro de Drury Lane.
Oliver abri� la boca, pero asinti�. Ligeramente.
��Eres muy buena -le dijo Phillip al o�do mientras observaba c�mo Oliver cruzaba la puerta que llevaba hacia el otro lado de la tienda, donde estaba el se�or Larkin.
��El secreto es hacerles ver que la otra opci�n es todav�a peor -dijo ella-. El se�or Larkin va muy despacio, pero la se�ora Larkin es horrible.
Se escuch� un fuerte alarido y Oliver apareci� corriendo y se abalanz� sobre Eloise, algo que dej� a Phillip un poco triste. Quer�a que sus hijos acudieran a �l.
���Me ha clavado una aguja! -exclam� Oliver.
���Te has movido? -pregunt� Eloise, sin inmutarse.
���No!
���Ni un poquito?
��Bueno, pero s�lo un poco.
��Est� bien -dijo Eloise-. Pues la pr�xima vez no te muevas. Te aseguro que el se�or Larkin hace muy bien su trabajo. Si no te mueves, no te pinchar�. Es as� de sencillo.
Oliver lo digiri� y se gir� hacia Phillip, implor�ndolo con la mirada. Era agradable que su hijo lo viera como un aliado, pero no ten�a ninguna intenci�n de contradecir a Eloise y desautorizarla. Y mucho menos cuando estaba totalmente de acuerdo con ella.
Sin embargo, entonces Oliver lo sorprendi�. No suplic� que lo alejaran del se�or Larkin, ni dijo nada ofensivo de Eloise, algo que Phillip estaba convencido que habr�a hecho semanas atr�s; en realidad, lo habr�a hecho con cualquier adulto que contradijera sus deseos.
En lugar de eso, lo mir� y le pregunt�:
���Puedes venir conmigo, pap�, por favor?
Phillip abri� la boca para responder pero entonces, inexplicablemente, tuvo que detenerse. Se le empezaron a humedecer los ojos y se dio cuenta que estaba muy emocionado.
No era s�lo por aquel momento, por el hecho de que su hijo reclamara su presencia para acompa�arlo a trav�s de un ritual masculino. Oliver ya le hab�a pedido que lo acompa�ara en otras ocasiones.
Sin embargo, esta vez era la primera que Phillip fue capaz de decir �s�, y estaba seguro de que har�a y dir�a lo correcto.
Y, si no lo hac�a, no importaba. Phillip no era como su padre; nunca ser�a� nunca podr�a ser como �l. No pod�a permitirse ser un cobarde y dejar que otros criaran a sus hijos s�lo porque �l tuviera miedo de cometer un error.
Cometer�a errores. Era inevitable. Pero no ser�an garrafales y, con Eloise a su lado, sab�a que pod�a hacer cualquier cosa.
Incluso cuidar de los gemelos.
Apoy� la mano en el hombro de Oliver.
��Me encantar�a acompa�arte, hijo. -Se aclar� la garganta porque, en la �ltima palabra, se le hab�a roto la voz. Luego se agach� y le susurr� al o�do-. Lo �ltimo que queremos son mujeres en la secci�n de hombres.
Oliver asinti�, muy decidido.
Phillip se incorpor� y se prepar� para seguir a su hijo hacia donde estaba el se�or Larkin, pero entonces escuch� c�mo Eloise se aclaraba la garganta, detr�s de �l. Se gir� y ella estaba se�alando con la mano hacia el final de la tienda.
Amanda.
Parec�a muy mayor con aquel vestido de color lavanda, dejando entrever la espl�ndida mujer que un d�a ser�a.
Por segunda vez en pocos minutos, a Phillip se le volvieron a humedecer los ojos.
Eso es lo que se hab�a estado perdiendo. Entre miedos y dudas, se hab�a perdido todo aquello.
Sus hijos hab�an crecido sin �l.
Phillip dio unos golpecitos a su hijo en el hombro, dici�ndole que iba enseguida y cruz� la tienda para ir hacia su hija. Sin decir nada, le cogi� la mano y se la bes�.
��Se�orita Amanda Crane -dijo, con el coraz�n en la voz, en los ojos y en la sonrisa-, eres la ni�a m�s bonita que he visto en mi vida.
Amanda abri� los ojos y la boca, encantada.
���Y qu� me dices de la se�orita� de mam�?
Phillip mir� a su mujer, que tambi�n ten�a los ojos humedecidos, se gir� hacia Amanda, se agach� frente a ella y, en voz baja, le dijo:
��Hagamos un trato. T� puedes creer que tu madre es la mujer m�s bonita del mundo, pero yo pienso que eres t�.
Y, aquella misma noche, despu�s de acostar a sus hijos y darles un beso en la frente, cuando estaba a punto de cerrar la puerta, Amanda dijo:
���Pap�?
Phillip se gir�.
���Amanda?
��Hoy ha sido el mejor d�a de mi vida -susurr�.
��Y de la m�a -dijo Oliver.
Phillip asinti�.
��De la m�a, tambi�n -dijo, con suavidad-. De la m�a, tambi�n.

Todo empez� con una nota.
M�s tarde, mientras Eloise acababa de cenar y le retiraban el plato, vio que hab�a una nota debajo, doblada dos veces.
Su marido se hab�a excusado y le hab�a dicho que iba a buscar un libro donde sal�a un poema del que hab�an estado hablando durante el postre as� que, sin nadie que la viera, ni siquiera el lacayo, que estaba llevando los platos a la cocina, Eloise desdobl� la nota.

Las palabras nunca se me han dado demasiado bien.

Era la inconfundible letra de Phillip y luego, en una esquina, dec�a:

Ve a tu despacho.

Intrigada, Eloise se levant� y sali� del comedor. Un minuto despu�s, entr� en su despacho.
Y all�, encima de la mesa, hab�a otra nota.

Pero todo empez� con una nota, �verdad?

Sigui� las instrucciones, que la llevaron al sal�n. Tuvo que hacer un gran esfuerzo por caminar porque lo que de verdad le apetec�a era correr.
Encima de un coj�n rojo, que estaba justo en el medio del sof�, vio otra nota, doblada dos veces.

As� que si empez� con palabras, deber�a continuar con ellas.

Esta vez las instrucciones la condujeron hasta el vest�bulo.

Sin embargo, no tengo palabras para darte las gracias por todo lo que has hecho por m�, de manera que utilizar� las �nicas que s� y de la �nica manera que conozco.

En una esquina, le ped�a que subiera a su habitaci�n.
Eloise subi� las escaleras, lentamente con el coraz�n acelerado. Era la �ltima nota, lo sab�a. Phillip la estar�a esperando, la coger�a de la mano y la guiar�a hacia su futuro juntos.
De hecho, todo hab�a empezado con una nota. Algo tan inocente, tan inocuo que, al final, se hab�a convertido en eso, en un amor tan grande y poderoso que apenas pod�a controlarlo.
Lleg� al rellano y, muy despacio, se acerc� a su habitaci�n. Estaba entreabierta y, con una mano temblorosa, la abri� y�
Y grit�.
Porque la cama estaba cubierta de flores. Cientos y cientos de flores, algunas incluso de la colecci�n especial del invernadero de Phillip. Y all�, escrito con p�talos rojos sobre un fondo de p�talos blancos y rosas:
TE QUIERO.
��Las palabras no son suficiente -dijo Phillip, que hasta ahora hab�a estado escondido en la penumbra, detr�s de ella.
Eloise se gir�, con los ojos llenos de l�grimas.
���Cu�ndo has hecho todo esto?
�l sonri�.
��Me permitir�s que me lo guarde como un secreto.
��Yo� Yo�
Phillip la tom� de la mano y la atrajo hacia s�.
���Sin palabras? -susurr�-. �T�? Todo esto se me debe dar mejor de lo que pensaba.
��Te quiero -dijo ella, con la voz ahogada-. Te quiero mucho.
Phillip la abraz� y, cuando Eloise apoy� la mejilla en su pecho, �l apoy� la barbilla en su cabeza.
��Esta noche -dijo-, los ni�os me han dicho que hab�a sido el mejor d�a de su vida. Y me he dado cuenta de que ten�an raz�n.
Eloise asinti�, muy emocionada.
��Sin embargo -continu� Phillip-, despu�s he visto que no es verdad.
Ella lo mir�, extra�ada.
��No podr�a escoger un d�a -confes�-. Contigo, Eloise, escoger�a cualquiera. Cualquiera.
Le toc� la barbilla y se acerc� a ella.
��Cualquier semana -susurr�-. Cualquier mes. Cualquier hora.
La bes�, con ternura aunque con todo el amor de su ser.
��Cualquier momento -dijo-, siempre que est� contigo.



Ep�logo

�Hay tantas cosas que espero ense�arte, peque�a. Y espero hacerlo predicando con el ejemplo, pero tambi�n siento la necesidad de ponerlo por escrito. Es una man�a m�a, una que espero que descubras y te parezca graciosa cuando leas esta carta.
S� fuerte.
S� aplicada.
S� concienzuda. Y eso nunca se consigue escogiendo el camino f�cil. Excepto, claro, cuando el camino ya sea f�cil de por s�. A veces, sucede. En tal caso, no te busques uno nuevo m�s complicado. S�lo los m�rtires van a buscar los problemas de manera deliberada.
Quiere a tus hermanos. Ya tienes dos y, si Dios quiere, vendr�n m�s. Qui�relos mucho, porque llevan tu sangre y cuando dudes o tengas problemas, ellos ser�n los que estar�n a tu lado.
R�ete. R�ete mucho y con ganas. Y, cuando las circunstancias pidan silencio, convierte la risa en sonrisa.
No te conformes. Descubre lo que quieres y pers�guelo. Y si no sabes lo que quieres, ten paciencia. Todas las respuestas llegar�n a su debido tiempo y ver�s que tus deseos han estado ante ti todo el tiempo.
Y recuerda, recuerda siempre que tienes un padre y una madre que se quieren y que te quieren.
Ahora mismo est�s un poco nerviosa. Tu padre est� haciendo unos ruidos muy extra�os y si no me voy a la cama enseguida se va a enfadar.
Bienvenida al mundo, peque�a. Estamos todos encantados de conocerte.�

Eloise Bridgerton, Lady Crane,
a su hija Penelope, reci�n nacida.



Julia Quinn
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